و تالف کت درس 
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کل دی درس مر ارت مات رد 
خرید و قروش آ3 در پازار چدا ممترع سته پا 
متخلقین بر حورد فانونی صورت می گرد 
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وزارت معارف‎ 
معلم و مرکز ساینس‎ 
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی‎ 
و تألیف کتب درسی‎ 





کتاب معلم 
رهنمای تدر یس تاریخ 


شال جاب ۱۳۹۷ کے کن 
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سرود ملی 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د توري 
دا وطن د ټولو کور دی 
د پښتشون اوهزاره وو 
ورسره عرب. کګوجر دي 
براهوي دي. قزلباش دي 


دا هیواد به تل حخليري 


به سینه کی د آسیابه 
۱ 


نوم د حق مودی رهسر 


دا عزت د صرافعان دی 
هر بچی يې قهرمان دی 
د بلوخس ود ازبک و 
د ت رکم نو د تاحکو 
بامہبریان» نورستانگان 
هم ایساق. هم پشه يان 
لکه لمر پر شنه آسسان 
تج زره ريت ورن 


وایو ابته اکبر وایو الته اکبر 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
پیام وزير معارف 
استادان و معلمان محترم. 
تعلیم و تربیه اساس توسعه و انکشاف هر کشور را تشکیل می دهد و نصاب تعلیمی یکی از عناصر بنیادی تعلیم و تربیه 
می باشد که مطابق انکشافات علمی و نیازمندی‌های جامعه وضع می گردد؛ واضح است که انکشافات علمی و 
ضرورت‌های جامعه همواره در حال تطوّر می‌باشد؛ بناء لازم است نصاب تعلیمی نیز به صورت علمی و دقیق مطابق 
ایجابات عصر و زمان انکشاف نماید. البته نباید نصاب تعلیمی تابع تغییرات سیاسی» نظریات و تمایلات اشخاص گردد. 
کتاب رهنمای معلم که امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همین مشخصات تهیه و ترتیب گردیده و با تکیه بر 
میتودهای جدید تدریس» فعالیت‌ها و مواد معلوماتی نیز در آن اضافه شده است که پقینا برای فعال نگاه داشتن شاگردان 
در عملي تدریس مفید و مؤثر می‌باشد. 
امیدوارم محتویات این کتاب که با استفاده از روش‌های آموزش فعال تألیف و تدوین شده است. مورد استفادۀ شما 
استادان عزیز قرار گیرد. با استفاده از فرصت از اولیای محترم شاگردان تقاضا بعمل می آید تا در تعلیم و تربیۂ با کیفیت 
دختران و پسران خود همکاری متداوم نمایند. تا به این وسیله اهداق و آروزهای نظام معارف بر آورده گردد و نتایج و 
دست آوردهای خوبی برای نسل جوان و کشور ما داشته باشد. 
استادان و معلمان گرانقدر ما در تطبیق موثر نصاب تعلیمی رسالت و مسژولیت بز رگ دارند. 
وزارت معارف همواره تلاش می نماید تا نصاب تعلیمی معارف مطابق اساسات و ارزشهای دین مبین اسلا 
نیا زمندی‌های جامعه و منافع ملی و وطندوستی با معیارهای جدید علمی ساینس و تکنالوژی انکشاف نماید. 
به منظور نیل به این مأمول بزرگ ملی از تمام شخصیت‌های علمی دانشمندان تعلیم و تربیٌ کشور و اولیای محترم 
شاگردان تمنا دارم» تا با ارائ نظریات و پيشنهادات رهنمودی و سودمند خویش مژلفان ما را در بهبودبخشی بیشتر از 
پیش تألیف کتب درسی و رهنماهای معلمان یاری نمایند. 
از همه دانشمندانی که در تهیه و ترتیب این کتاب سهم گرفته اند» و نیز از موسسات محترم ملی و بین المللی و سایر 
کشورهای دوست که در تهیه و ترتیب نصاب تعلیمی جدید» طبع و توزیع کتب درسی و رهنماهای معلمان زمینه سازی 
و یا همکاری‌های مادی یا معنوی نموده اند صمیمانه اظهار امتنان و قدردانی نموده تداوم همکاری‌های شان را آرزو 
می نمایم. 

و من الله التوفیق 


د کتور محمد میرویس بلخی 


وزير معارف 
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رهنمای تدریس دروس تاریخ 


اهمیت تعلیم و تربیه و رسالت معلمي 
جدول وسعت و تسلسل دروس تاریخ: صنف نهم 


مواد و لوازم اجرایی پروگرام درسی تاریخ 


پلان راهنمای تدریس درس (اول) o‏ ای ی دیع و دوم ERR‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (دوم) E O O O O‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (سوم) E SE O ES SSR RSE SR‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (چهارم) و و هو و موم و وج 
پلان راهنمای تدریس درس (پنجم) Sen ea Seas n as‏ 1۳ 
پلان راهنمای تدریس درس (ششم) tees Re‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (هفتم) ia elo‏ و و insa‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (هشتم) E SS ESS RSD‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (نهم) ۳ 
پلان راهنمای تدریس درس (دهم) enam asane a naa‏ 
پلان راهنمای تدریس درس (یازدهم) Rsk‏ وه مها هم موم 
پلان تدریس درس (دوازدهم) ی 
پلان رهنمای تدریس درس (سیزدهم) هو و ی و وا و ی و و هیعدا ی جوا 
پلان تدریس درس (چهاردهم) yT‏ 


پلان راهنمای تدریس درس (پانزدهم) بر 


پلان رهنمای تدریس درس (بیستم) ahen ERAS san a e‏ 
پلان رهنمای تدریس درس(بیست و یکم) 1 
پلان رهنمای تدریس درس(بیست و دوم) 1 
پلان رهنمای تدریس درس(بیست و سوم) | 
پلان رهنمای تدریس درس(بیست و چهارم) و و و هت و ER‏ را ی و و 
پلان رهنمای تدریس درس(بیست و پنجم) A a e SERS‏ | 


پلان رهنمای تدریس درس (بیست و ششم) RSS a‏ وم و و موه و ما Shee ERE eRe‏ موه هم موه موم موم و 


پلان رهنمای تدریس درس(بیست و هفتم) یه وم با موم موه سر تس دوم وم و و وم هو را موه مس ما 
پلان راهمای تدریس ( بیست و هشتم) و و ویو و و 
پلان رهنمایی تدریس ( بیست و نهم) aR RASA ae‏ 1 
پلان راهنمای تدریس درس (سی وم) sana asane aati aA aa‏ 
پلان راهنمای تدریس درس(سی ویکم) 6 ما کت کت که 
پلان راهنمای تدریس درس (سی و دوم) ام RSE‏ ام و 


پلان راهنمایت تدریس درس (سی و سوم) و هم A DEAE OS E O‏ هبعج 


00 


مقدمه: 

کتاب رهنمای معلم کتابی است که معلمان را در اجرای دقیق برنامه درسی در صنف رهنمایی میکند. دیگر 
فواید کتاب رهنمای معلم آشنا کردن معلمان عزیز با اهداف عمومی تعلیم و تربیه. دوره تحصیلی آشنایی با برنامه 
درسی و شیوه تدریس درس به درس یک کتاب درسی میباشد. 

این رهنما در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات و معرفی برنامه درسی و فصل دوم تحت 
عنوان تدریس مضامین آموزشی یا تدریس درسهای مختلف است. فصل اول شامل دو قسمت است قسمت اول 
مقدمات و قسمت دوم آشنایی با برنامه درسی است. در قسمت مقدمات معلمان عزیز با مقاصد تعلیم و تربیه و 
شالت یی تام ایا میک تد که اعات ام ام و برو کی عر ما اسان ةر ماساه 
مختلف اعتقادی و اخلاقی. علمی و آموزشی. فرهنگی و هنری» مدنی و اجتماعی و اقتصادی چه مقاصدی را دنبال 
میکند. موضوعات درسی مختلف. برای تحقیق این اهداف طراحی شده است و معلمان در صنوف مختلف باید تلاش 
نمایند که از طریق ارائه محتوا و روشهای جذاب تدریس زمینه تحقق این اهداف را فراهم کنند. 

معلمان عزیز با اهمیت موضوعات درسیء اهداف کلی آموزش هر درس محتوای برنامه (مضامین آموزشی)» 
نحوه ارتباط تسلسل موضوعات آموزشی در صنوف مختلف روشهای تدربس و شیوه ارزیابی از معلومات و مهارتهای 
وان و ورس افو رش ی که در هرا خر امک انیا 
موضوع درسی است. برای مثال روشهای تدریس توصیه شده در درس ریاضی با درس تاریخ و یا آموزش زبان مادری 
فرق یکت وجه انتراک این روشها تا کید آنها بر شال بودن شاگردان در جریان یادگیرش تحت هدایت ممعلم النت. 

فصل دوم این رهنما به برنامه ریزی سالانه (پلان سالانه) برای مناطق سردسیر و گرمسیر نحوه تدریس هر 
درس (پلان روزانه) و منابع و ماخذی که برای تألیف رهنما از آنها استفاده شده اختصاص یافته است. 

اعتقاد نویسنده گان این رهنما بر این بوده است که معلمان گاه بدلیل نداشتن وقت کافی ممکن است که 
فرصت تهیه پلان روزانه را نداشته باشند و یا اینکه هر کدام استنباط های خاصی از اهداف درس داشته باشند» در 
نتیجه نحوه تدریس آنها با یکدیگر فرق کند. به منظور سهولت در کار معلمان پلان های تدریس به گونه ای نوشته 
شده است که نیاز آنها را در تدریس و اجرای برنامه به خوبی تأمین ميکند. لازم به ذکر است که شیوه تدریس 
توصیه شده مانع از آن نیست که معلمان نتوانند از روشهایی که خود در طی سالها تدریس» اثرات یادگیری آن را 
تجربه کرده اند. استفاده نکنند و آنها را کنار بگذارند. بدون شک بهترین روش تدریس» روشی است که در آن 
یادگیری درس انجام شود و شما معلمان احساس رضایت را در چهره شاگردان ببینید. 

قسمت دیگری از پلان روزانه به پاسخ های متن درسهاء و سوالات پایانی درس و یا فصل اختصاص داده شده 
است. به منظور توسعه دانش معلمان در انتهای هر پلان درسی معلومات اضافی برای آنها آورده شده است. 

بدون شک این رهنماها خالی از اشکال نیست. معلمان ارجمند با ارسال نظریات خود به مرکز نصاب تعلیمی 
میتانف په لی کدی این رهتماها کیک کین 

در پایان موفقیت همه معلمان عزیز را در تربیه افراد صالح» با ایمان و مسوول در برابر کشور عزیز ما افغانستان 
از خداوند " خواهانيم. 
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فصل اول 


اهمبت تعلیم و تربیه و رسالت معلمیی 

مربیان هرکدام تعلیم و تربیه را به شکل هایی دیگر تعریف کرده اند. عده ای تعلیم و تربیه را انتقال ارزیابی و 
در فرد خوانده اند. پاره ای هم تعلیم و تربیه را آشکار ساختن استعدادهای نهفته در فرد یا به بیان روشن تر به فعل 
در آفردان توانایی و استعداد‌های فرد می شمارند. برخی از مربیان» تعلیم و تربیه را آماده کرفن فرد برای زنده گی 
کردن در اجتماع معین و آشنا ساختن وی به آداب» رسوم. عقاید و افکار خاص می پندارند. امروزه نظریات مفیدتری 
درباره ی ماهیت تعلیم و تربیه به وسیلة دانشمندان بزرگ ابراز شده است که نقل آنها در این مقدمه از اهمیت 
خاصی برخوردار است. 
بعضی از مربیان. تعلیم و تربیه را رهنمایی جنبه های متعدد ابعاد وجودی فرد. یعنی جنبه های جسمانی. 

جان دبوی: لیم و ا تجدید نظر در تجربیات و نکیل مده آنبایه وای که موجیات ا 
بیشتری را در فرد فراهم نماید» تلقی کرده است. 

همه تعاریف فوق از جهاتی درست اند. اما به تنهایی کافی نیستند. مربیان از تعلیم و تربیه شاگردان انتظارات 
زیادی دارند. آنها از شاگردان انتظار دارند که در کنار آموزش علم و هنر با فرهنگ و آداب و رسوم کشور خود آشنا 
شده و به منظور سازگاری با جامعه و ورود موفقانه به اجتماع عادات. مهارتها و دیدگاهای خاصی را کسب کنند. تا 
در نتیجه شگوفایی استعداد بتوانند قابلیت های خود را بروز دهند. مهارت های کاری و شغلی مورد نیاز را جهت 
کسب معاش و تأمین نیازهای اقتصادی جامعه یاد بگيرند. از سوق دیگر انتظار میرود ابعاد وجودی شاگردان که 
توسط زیست شناسان. روانشناسان» جامعه شناسان. فلاسفه و علمای اخلاق شناسایی شده است. از طریق پروسه 
تعلیم و تربیه رهنمایی» رشد و توسعه یابد. 
شخصیت او در حد توانایی رشد وتکامل پیدا کند. وظیفه مهم معلمان؛ رشد ابعاد شخصیت انسان است چه 

هدف تعلیم و تربیه» پرکردن ذهن دانش آموز از حقایق و واقعیت های مختلف نیست. شاگرد خوب الزاماً کسی 
نیست که معلومات زیادی کسب کرده است. برعکس شاگرد خوب کسی است که ابعاد شخصیت او در همه زمینه ها 
رشد پیدا کرده باشد و یاد گرفته باشد که چگونه یاد بیگرد. چنین فردی در تمام عمر در پی یادگیری است. پروسه 
تعلیم و تربیه این نیست که تنها به تربیه نخبگان توجه کند و به بقیه شاگردان بی اعتنایی نمایند. نظام تعلیم و 
تربیه مطلوب پرورش استعداد همگان را مورد توجه قرار میدهد. تعلیم و تربیه به معنای صحیح آن به تحقق همه 
تحصیلی به تحقق تمام اهداف عمومی آموزش و پرورش از طریق فعالیت های مختلف درسی و مطابق پروگرام توجه 
دارد. 

شاگردان در دوره نوجوانی دارای خصوصیات خاصی هستند. در این دوره شاگردان از لحاظ رشد جسمی وارد 
مرحلة جدیدی از تغییرات جسمانی میشوند. ارتباط شاگردان با یکدیگر و گروپ همسالان در این دوره شکل 
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مخصوصی به خود میگیرد. آماده گی شاگردان در این دوره برای انجام کارهای اجتماعی و شناخت آداب و رسوم 
مردم و اقوام مختلف زیادتر از دورة کودکی آنان است. نوجوانان در این دوره از لحاظ عاطفی از همکاری با دیگران و 
انجام کارهای خوب و از کمک به دیگران لذت می برند. آنها دوست دارند که خود به طور مستقل بسیاری از امور 
مربوط به خویش را انجام دهند. آنان در این دوره» علاقه بیشتری برای درک اسرار عالم و یادگیری دربارة طبیعت و 
عالم معنا از خود نشان میدهند. ذوق هنری و حس زیبا شناسی کودکان در این دوره بیش از دورة کودکی است. 
نوجوانان علاقه دارند که خود را به شکل های مختلف تبارز دهند. انها فرصت های مختلفی را برای آموزش فراهم 
میکنند. گاهی برخی از کارهای شاگردان برای معلم خوشایند نیست اما این فرصت ها از اهمیت تربیه ی خاص 
برخوردارند. یک معلم آگاه» توجه دارد که از این فرصت ها برای رشد ابعاد شخصیت شاگردان خود در زمینه های 
ملف غلم تساه اخلافی عاطقی نت جسمانی وخقاای اادد سار ایی 
اهداف عمومی تعلیم و تربیه در افغانستان 

اهداف عمومی تعلیم و تربیه در افعانستان با درنظرداشت جامعة افغانی و انکشاف همه جانبة علم و دانش در 
جهت آموزش و پرورش برای افراد آن ضروری پنداشته ميشود. نکات زیر شاخص های اساسی تعلیم و تربیه میباشد. 
۱- اهداف اعتقادی و اخلاقی 
- تقویه ایمان و اعتقاد به اساسات دین مقدس اسلام. توسعه بینش اسلامی عاری از افراط و تفریط مبتنی بر تعالیم 
قرآنی و سنن پیامبر ب 
- ایجاد روحیۀ خودشناسی به منظور خدا شناسی؛ 
- تقویه روحية اعتماد به نفس و التزام به سجایای اخلاقی؛ 
- ایجاد روحية نظم و دسیپلین و رعایت ارزشهای قانونی؛ 
- تقوية روحية درک مسوولیت در برابر ارزشهای تعلیمی» تربیتی و اجتماعی. 
۲- اهداف علمی و آموزشی: 

در نتیجه پروسه های آموزشی که به وسیله نصاب تعلیمی وسایر فعالیتهای ماورای نصاب صورت 

ہے کرت شاک ان داش آساسی لام وا کیو مھار ای الک فکری ا تاف کراس دای ار ایی احداف 
مهم علمی و آموزشی زیر در نظر گرفته شده است. 

- کسب و تقویه مهارتهای آموزشی از قبیل: شنیدن» سخن گفتن» خواندن» و نوشتن به کار بردن اعداد و حسن 
خط در زبان های رسمی و خارجی. 
- آموختن مهار تهای آموزش: انکشاف استعدادها برای ارزیابی خودی در پروسه های آموزش و نتایج حاصله از 
آن. 
- تقوية قابلیت تفکر, تعمقء مطالعه. تحقیق و ابتکار در زمینه های علمی فرهنگی و فنی؛ 
- آموزش علوم. فنون تکنالوجی معاصر و کسب مهارتهای فردی و اجتماعی مورد نیاز؛ 
- کسب مهارت جهت حل معضلات و پرابلم های فردی و اجتماعی. 
۳- اهداف فرهنگی و هنری: 
- شناخت فرهنگ و هنر (صنایع دستیء سوزن دوزی. خامکدوزی. بافت. مهندسی» رسامی» خطاطی نقاشی و 
تزیین خانه و دیگر انواع هنر) و هنرهای سالم جهانی و نیز پرورش و رهنمایی ذوق و استعدادهای هنری و زیبا 
شناسی. 
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- آگاهی از تاریخ» فرهنگ و تمدن ملی و اسلامی افغانستان و هم فرهنگ و تمدن جهان 
حط شالف و اکشاف دخ فاب و سن سوه جا افا 
- انکشاف مهارتهای هنری از طریق تمرین و فعالیت های انفرادی و جمعی. 
۴- اهداف مدنی و اجتماعی: 
تشب فدات زیر در اف موقت هاگ ردان یی اغضای بک لايل محل مط اماع من سین امال 
کمک خواهد کرد: 
- تقوبه روحیه حفاظت از نوامیس ملی. تحکیم بنیاد روابط خانواده بر پایه تساوی حقوق و اخلاق اسلامی؛ 
- تقوية روحية برادری» تعاون صلح. عدالت اجتماعی. همبستگی ملی و بین المللی. 
- انکشاف حس خیرخواهی و ارتقای فضایل اخلاقی. ضدیت با جنگ و مبارزه با مواد مخدر؛ 
تقوية روحية احترام به قانون و رعایت آن حمایت از حقوق قانونی همگانی بدون در نظر داشت قوم. جنس 
سن» موقف اقتصادی اجتماعی و وابستگی سیاسی و امثال اینها؛ 
- انکشاف روحية مشارکت در فعالیتهای دینی» فرهنگی. اجتماعی و اقتصادی؛ 
- ایجاد روحية فرهنگ شکیبایی و همدیگر فهمی؛ 
- تقوية روحية استفاده از تجارب و دستاوردهای علمی و تخنیکی جامعه بين المللی؛ 
- تقوية روحية احترام به کرامت انسانی اساسات حقوق بشر؛ 
- رشد انکشاف روحية احترام به مقام انسانی زن و حمایت از حقوق آنان؛ 
- تقوية روحية رعایت حقوق بزرگان. همسایه گان. همشهریان و موازین جامعة مدنی؛ 
۵- اهداف اقتصادی: 
- درک ضرورت انکشاف اقتصادی جامعه و ارتباط آن با اقتصاد خانواده؛ 
- درک ارزش و اهمیت کار و تقوية روحیه اشتغال در مشاغل مفید؛ 
- ایجاد روحیة صرفه جویی. قناعت و پرهیز از اسراف و تجمل گرایی؛ 
- شناخت منابع اقتصادی کشور و شیوه های مناسب استخراج و استفاده از انها و پرورش روحية حراست از دارایی 
ا 
اهداف عمومی دوره متوسطه از صنف )٩-۷(‏ 
شاگردانی که دوره ابتداییه را موفقانه سپری نمایند. طبق خواهش شامل این دور تعلیمی و تربیتی میشوند. 
هدف کلی این دوره راء انتخاب مسیرهای مختلف زنده گی مطابق با استعداد و علاقه شاگردان و با در نظرداشت 
ضرورتها و امکانات کشور میباشد و اهداف این دوره را به قرار زیر میتوان درنظر داشت: 
۱. تقویت دستاوردهای تعلیمی و تربیتی دوره های گذشته و آماده گی برای دورة بعدی؛ 
۲. توسعه معلومات و تعمق در مسایل دینیء اخلاقی و مبانی اعتقادی و آشنایی مزید به دانش اسلامی؛ 
۳ انکشاف روحية خود شناسی به منظور معرفت بیشتر به خداوند ع 
۴ تشخیص استعدادهای شاگردان در رشته های مختلف درسی؛ 
۵ گسترش معلومات و انکشاف حس کنجکاوی شاگردان دربارة محیط زیست. قوانین طبیعت. علوم و تجارب پیشرفته 
کی کا متام نهال > امات ماك اسا اه 
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۶ انکشاف متوازن آموزش زبانهای رسمی کشور تقویه زبانهای مادری و زبانهای خارجی و انکشاف سویۀ علمی 
شاگردان در افاده مرامها به صورت تحریری و شفاهی؛ 

۷ انکشاف روحیة اخوت. تعاون. صلح و همبستگی ملی. ضدیت با جنگهای ناروا و تروریزم» مبارزه با مواد مخدر و 

نفی انواع تبعیض و تعصب و سمت دهی شاگردان در راستای رقابتهای سالم. 

۸ رشد مهارتهای تصمیم گیری شاگردان برای انتخاب شغل مطابق با ذوق, علاقه و استعدادهای آنها؛ 

٩‏ پرورش روحية مسوولیت پذیری و انکشاف معلومات شاگردان در فعالیت های دینی» فرهنگی و اجتماعی؛ 

۰ پرورش علاقة شاگردان به کار وسعی در جهت فراهم ساختن زمینه های علمی آن؛ 

۱ انکشاف مهارتهای سنجش خودی در پروسه های آموزشی؛ 

۲ مواظبت از صحت جسمی خویش. 


ارزش آموزش تاریخ 
۱- تاریخ چیست؟ 

تاریخ علمی است که حوادث گذشته را در قید زمان و مکان بیان می دارد. دقت به زمان و مکان در رابطه با 
حوادث گذشته تاریخ را از افسانه جدا میسازد. هر واقعه و حادثه که در زمان معین و مکان مشخص واقع شده باشد. 
واقعه تاریخی است. مثلاً غزوه بدر که در سال دوم هجرت در نزدیکی مدینه منوره واقع شد. یک واقعه تاریخی است 
این وظیفه علم تاریخ است که در مورد آن واقعه به ما معلومات بدهد. 

علم تاریخ از جمله علوم اجتماعی است. با رشته های مختلف علوم اجتماعی روابط دارد. این رابطه ها با بعضی 
از علوم یک جانبه می باشد. در مورد رشته های مختلف علمی مانند کیمیاء بیولوژی فزیک و غیره رابطه یک جانبه 
رھ ایکا کے ان شام ای شاه یاس تساه ریق ای اا کاس و رات ود جا 
دارد. هم برای این دسته از علوم امداد میرساند و هم برای رسیدن به هدف خویش از آن علوم امداد می جوید. 

برای شناخت مراحل تاریخی جوامع بشری مطالعات چند جانبه را بايد انجام داد. اين جنبه ها عمدتاً ساختار 
سیاسی, تاریخ اجتماعیء اقتصادی و فرهنگی جوامع را در بر میگیرد. بر بنیاد همین جنبه ها میتوان تاریخ را تحت 
عناوین مانند: تاریخ سیاسیء تحلیلی» اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جوامع تقسیم بندی کرد. دانشمندان برای فهم 
بهتر تاریخ» تاریخ را به دوره های قبل از تاریخ و دوره های تاریخی تقسیم بندی نموده اند. 

یکی از ابعاد مهم در شناخت و فهم حوادث تاریخی موجودیت منابع تاریخی است. بدون منابع تاریخی صدور 
حکم تاریخی ممکن نیست. منابع خطی» تحریری» شفاهی» فلکلوری» مادی و آثار تاریخی از جمله انواع منایع 
تاریخی می باشند. تحلیل و ارزیابی منابع تاریخی ارتباط به نوعیت منابع دارند» که مورد استفاده تاریخ نویس قرار 


ےت 


حقیقت یابی در حوادث گذشته نیز یکی از عمده ترین معضلات و پیچیده گی ها در تدوین و تألیف تاریخ 
است. دخیل نه کردن ذهنیت نویسنده در متن تاریخی از حب و بغض در ارائه حوادث تاریخی» جلو گیری از اغماض 
و اا ا ق ی 
۲- اهمیت آموزش تاریخ 

ام ا وا و کمن ها که ا مات وان ات راز ده کے نت آ گام میا 
مطالعه تاریخ انسان را از چوکات آداب و رسوم خویش رها ساخته و به تماشای سبک های زنده گی متنوع و 
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گوناگون جوامع مختلف در مکان ها و در زمائهای دیگر آشنا میسازد و فرهنگها و شخصیت های گوناگون را معرفی 
می نماید. تاریخ ما را به موجبات رشد و پیشرفت علم و انديشه در عرصه های مختلف اشنا می سازد و توسعه 
کار رار فول بسن وای کان فان میوفته ا ے ام سای مها ایی وکو هان بای 
حکومتی را به ما معرفی میکند. 
از اینروء تاریخ کتاب بزرگ عبرتها از زنده گی واقعی» جوامع و تمدن های گذشته است و این عبرتها به 
شاگردان فرصت آن را میدهد که قدرت تجزیه و تحلیل ذهن خود را در پدیده های اجتماعی افزایش دهد. نظام 
های سیاسی. اقتصادی و اجتماعی خود را تحلیل و نقد نماید و از تجارب مثبت گذشتگان در زنده گی خود بهره 
برده و از اشتباهات آنها دوری کند. 
۳- اهداف آموزش تاریخ 
از مضمون تاریخ دوره ثانوی انتظار میرود که اهداف دانشی» مهارتی و ذهنیتی ذیل را تأمین و برآورده سازد: 
9متعلمین را با تاریخ کشور منطقه و جهان آشنا سازد؛ 
مین را با حنامغ و سم ها ذش اعمالا تا اة 
آنها را با فراز و نشیب های زنده گی فردی و اجتماعی گذشته گان آشنا سازد؛ 
۵ سبک های زنده گی گذشته گان را متعلمین بیاموزند؛ 
۵ برخی از مهمترین شخصیتهای دوره گذشته را به آنها معرفی کند؛ 
* تاریخ پیدایش و گسترش اسلام را اجمالاً برای آنها بازگو کند؛ 
۵ تاریخ ورود و نشر دین اسلام در افغانستان را به اختصار به آنها بیاموزند؛ 
9 آنها را بر رشد و پیشرفت علم و اندیشه در عرصه های گوناگون آشنا سازد؛ 
9 رشد تدریجی تکنالوژی و شیوه های استفاده از منابع را برای آنها روشن سازد؛ 
نها کا ماخ ای اکن که کر طول ر بر چا اسای گوس کرده ده شتا ساره 
9 شاگردان بتوانند مفاهیم تاریخی را درک و تشریح نمایند؛ 
9 قدرت ذهن شاگردان را در تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی افزایش دهد؛ 
9متعلمین را قادر سازد تا از تجارب سودمند گذشته گان درعرصه های مختلف زنده گی استفاده. و از روش 
های نادرست انها پرهیز نمایند؛ 
9 متعلمین بتوانند جنبه های مثبت و منفی نظام های سیاسی و اقتصادی خود را تحلیل نموده و ابعاد مختلف 
آنرا نقد نمایند؛ 
9 شاگردان بتوانند مهارتهای ارتباطی را از طریق شنیدن, مباحثه و خواندن با دیگران برقرار کنند؛ 
* شاگردان را قادر سازد تا با غبرت از تجارب گذشته کان به اسان های مفید و فعال در جامعه تبدیل شوند. 
دیدگاه برنامه درسی در آموزش اجتماعیات 
منظور از دیدگاه در برنامه درسیء آموزش یک موضوع درسی با توجه به ملاحظات علمی و تربیتی است. در 
آموزش تاریخ دید گاه اصلی کسب بینش علمی تاریخی و عبرت آموزی میباشد. منظور از کسب بینش علمی 
شاخ عاص ساد کک واه کار کے رنه امان مکان فش ها عات ها یادها ی جاده و ی 
عبرت آموزی گرفتن درس های مختلف از یک حادثه تاربخی است. 
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جدول وسعت و تسلسل دروس تاریخ: صنف نهم 





فصل دوم: 
روی‌داد همای 
تاربخی 
افغانستان طی 
سال های 
۷- ۱۷۷۹ 
میلادی 





عناوین اصلی و فرعی 
* اوضاع اقتصادی 
* اوضاع اجتماعی 
* اوضاع سیاسی 


* احمدخان ابتدالی چگونه افغانستان را 
مجدداً احیا کرد؟ 

* اصلاحات اداری. فعالیت های نظامی. 

* در باره سجایای احمدشاه بابا چه 
میدانید؟ 

* آیا میدانید تیمورشاه بیست سال 
نات کو 





از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این 

فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند: 

* شاگردان به اوضاع اقتصادی افغانستان قبل 
از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی 
معلومات کسب نمایند. 

*؟شاگردان به اوضاع اجتماعی افغانستان قبل 
از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی 
آشنایی پیدا نمایند. 

*؟شاگردان به اوضاع سیاسی افغانستان قبل از 
به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی معلومات 
کسب نمایند. 

از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این 

فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند: 

*آشنایی شاگردان به طزز اداره و نوع 
توت 

احمدشاه ابدالی. 

*۶معرفت شاگردان به اصلاحات عمده دوره 
احمدشاه بابا. 

#؟ شاگردان به اهداف نظامی حکومت احمدشاه 
بابا اشنا شوند. 
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از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این فصل به اهداف 

مهارتی ذیل دست‌یابند: 

* شاگردان وضعیت و شرایط اقتصادی افغانستان را قبل از به 
قدرت احمدشاه ابدالی تحلیل کرده بتوانند. 

* شاگردان شرایط اجتماعی. کلتوری و جنبش های ملی 
افغانستان را قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی 
تحلیل کرده بتوانند. 

* شاگردان اوضاع سیاسی افغانستان را قبل از به قدرت 
رسیدن احمدشاه ابدالی تحلیل کرده بتوانند. 


از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این فصل به اهداف 

مهارتی ذیل دست‌ابند: 

* شاگردان بتوانند حدود قلمرو احمدشاه ابدالی را روی نقشه 
نشان دهند. 

؟ شاگردان طرز اداره و اصلاحات عمده آن را بیان کرده 
بتوانند. 

*۶شاگردان مسیر حرکت نیرو های نظامی احمدشاه را بدانند. 

* شاگردان سجایای احمدشاه بابا را بیان کرده بتوانند. 

*شاگردان فعالیت های مهم تیمورشاه را فهرست و از هم 

















برنامه های سلطنت شاه زمان را 
میدانید؟ 

قدرت رسید؟ 

چگونگی سلطنت اول شاه شجاع. 
چگونگی سلطنت دوم شاه محمود. 


آیا در مورد تجاوز اول انگلیس بر 
افغانستان معلومات دارید؟ 


آیا در مورد سلطنت دوم شاه شجاع 
آگاهی دارید؟ 


آیا در مورد سلطنت دوم امیر دوست 
محمد خان میدانید؟ 

نا هو ارل اف ار کیل 
خان آشنایی دارید؟ 

آیا راجع به شخصیت امیر محمد 
افضل خان آگاهی دارید؟ 

آیا راجع به شخصیت امیر محمداعظم 
خان آشنایی دارید؟ 





*شاگردان با طرز رفتار و سلوک احمدشاه بابا 
با افراد کشور و ممالک مفتوحه ۷ 
۴ شاگردان با شخصیت تیمورشاه آشنا شوند. 


٭ شاگردان با فعالیت های شاه زمان اشنایی 


* شاگردان با شخصیت شاه محمود آشنایی 


* شاگردان با شخصیت شاه شجاع آشنایی 

* شاگردان در مورد برخورد شاه شجاع با 
برادران بارکزایی آشنایی پیدا کنند. 

*؟شاگردان با پادشاهی دوم شاه محمود 
آشنایی پیدا کنند. 

؟ شاگردان با طرز اداره امیر دوست محمد 
خان آشنایی پیدا کنند. 


تا فان با ات اس کا اکل 
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تفکیک کرده بتوانند. 

* شاگردان لیاقت و فهم شاه زمان را نسبت به برادرانش 
تفکیک کرده بتوانند. 

؟ شاگردان اهداف سیاست استعماری انگلیس را بیان کرده 
بتوانند. 

* شاگردان علل به قدرت رسیدن شاه شجاع را بیان کرده 
بتوانند. 

* شاگردان علل به قدرت رسیدن دور دوم پادشاهی شاه 


فهرست کرده بتوانند. 


*؟ شاگردان شکل و شیوه تجاوز انگلیس را با نتایج آن بیان 
کرده بتوانند. 

* شاگردان جهاد مردم افغانستان را در برابر مظالم انگلیس 
ها بیان کرده بقوانتد: 

اکان غلل همارس اگاس ها ابا امیر دوست کیت 
خان به خاطر به قدرت رسیدن موصوف بیان نمایند. 

* شاگردان کارها و فعالیت های امیر شیرعلی خان را 
فهرست نموده و بیان کرده بتوانند. 

* شاگردان فعالیت های امیر محمد افضل خان را بیان کرده 


بتوانند. 

















آیا با سلطنت دوم امیر شیرعلی خان 
اشنایی دارید؟ 

معرفی تمدن جدید. 

آیا در مورد تجاوز دوم انگلیس بر 
افغانستان معلومات دارید؟ 

درمورد پادشاهی امیر محمد یعقوب 


خان چه میدانید؟ 





*شاگردان با علل به قدرت رسیدن بار دوم 
شاه شجاع آشنایی پیدا کنند. 


* شاگردان با سیاست انگلیس و همکاری با 


*؟شاگردان با شخصیت و کارنامه های امیر 
شیرعلی خان آشنایی پیدا کنند. 

؟ شاگردان با پادشاهی امیر محمد افضل خان 

*؟شاگردان با حکومت امیر محمداعظم خان 
اشنایی پیدا کنند. 

* شاگردان با به قدرت رسیدن سلطنت دوم 

امیر شیرعلی خان آشنایی بیدا کنند. 

* شاگردان با تمدن جدید زمان امیر شیرعلی 
خان آشنا شوند. 

؟ شاگردان با اهداف تجاوزات انگلیس ها 

٭ شاگردان با خصوصیات حکومت امیر محمد 
یعقوب خان آشنایی پیدا کنند. 
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* شاگردان نتایج جنگ های حکومت امیر محمداعظم خان 


را بتوانند بیان کرده بتوانند. 


* شاگردان بتوانند نقش امیر شیرعلی خان را در معرفی 
تمدن جدید بیان کنند. 

* شاگردان برنامه های ماف اصلاحی آمیر شیرعلی خان را 
کک گنف انف 

*شاگردان علل تجاوز دوم انگلیس را بیان کرده بتوانند. 

*شاگردان سهم گیری زنان و مردان افغان را در مقابل تجاوز 
تھی سای که انف 

اردان اند راجح به جنگ ونه تاج و افتخارات آن 














فصل سوم: 
روی‌داد همای 
افغانستان در 
سال های ۱۷۷۰ 
ی ۱۹۷۲۲ 
میلادی 





* نقش امير عبدالرحمن خان در تحکیم 
قدرت مرکزی چگونه بود؟ 

* در رابطه به سلطنت امیر حبیب الله 
خان چه میدانید؟ 

۶ مردم افغانستان چگونه استقلال 
خویش را از انگلیس ها بدست 
آوردند؟ 

* دستاورد های مسافرت شاه امان الله 
خان به خارج از چه قرار بود؟ 

۰ حبیب الله کلکانی چگونه به قدرت 
رسید؟ 

۴ آیا میدانید محمدنادر شاه چگونه به 
سلطنت رسید؟ 

۴ آیا میدانید محمدظاهر شاه چهل سال 
سلطنت کرد؟ 


در مورد چین با پرنفوس ترین کشور 
جهان چه معلومات دارید؟ 

آیا با تاریخ و سرزمین پاکستان آشنایی 
دارید؟ 

آیا با تاریخ و موقعیت جمهوری اسلامی 
آیا در مورد کشور ازبکستان معلومات 





اک اه ار مره دا رات ات 

فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند: 

اشا شاگزذان, به کی نظام کرت 
مرکزی» جلوگیری فرار از مرکز و مشرف 
سازی مردم نورستان به دین مبین اسلام. 

* تا شا گام ماه حات ساس : 
ات ای یب ال خان. 

*آشنایی شاگردان به استرداد استقلال به 
عنوان یک عطیه خداوندی. 

* آشنا ساختن شاگردان به مراحل اصلاحات. 

* آشنایی شاگردان به سلطنت محمدنادر شاه 
و چگونگی حاکمیت وی. 

*آشنایی شاگردان به مشخصات جداگانه 
پادشاهی محمدظاهرشاه. 


از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این 

فصل به اهداف دانشی زیر دست یابند: 

* شاگردان به زبان رسم الخط و ادیان معمول 
و مروج در چین آشنا شوند. 

* شاگردان راجع به انقلاب ۱۹۴۹ میلادی 
ی مارتحا شاه 

*؟ شاگردان راجع به جدایی پاکستان شرقی و 
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از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این فصل به اهداف 

مهارتی فیل ا 

* شاگردان بتوانند قلمرو حکومت امیر عبدالرحمن خان را 
در روی نقشه نشان بدهند. 

* شاگردان اهداف نهضت های فکری و فرهنگی زمان امیر 
حبیب الله خان را بیان کرده بتوانند. 

*شاگردان نقاط و محلاتیکه مبارزان ملی در آن به ضد 
انگلیس ها فعالیت می کردند روی نقشه نشان داده بتوانند. 

* ارتقای فهم مسلکی شاگردان به دستاورد های مسافرت 
داخلی و خارجی مسافرت هیأت ماهه. 

*شاگردان بهره برداری نیروهای فرصت طلب از وضع حاکم 
دوره حبیب الله کلکانی را تحلیل کرده بتوانند. 

شاگردان نقش محمدنادر و صدارت محمد هاشم خان و 
شاه محمود خان را تحلیل کرده بتوانند. 

٭ شاگردان دستاورد های سلطنت محمد ظاهر شاه را در 
مراحل گوناگون تحلیل کرده پتوانند. 

از شاگردان انتظار میرود که با خواندن این فصل به اهداف 

مهارتی ذیل دست‌یابند: 

*؟شاگردان کشور چين را در نقشه نشان داده بتوانند. 

* مذهب مختلف را در چین از همدیگر تفکیک نمایند. 

*؟ماهیت فرهنگی انقلاب ۱۹۴۹ میلادی را درک کرده 
بتوانند. 

*عوامل ایجاد و تشکیل پاکستان را بدانند». 




















دارید؟ 

دارید؟ 

آیا به تاریخ و سرزمین مردم ترکمنستان 
آشنایی دارید؟ 





۰ آشنایی شاگردان به اصلاحات دوره پهلوی 

* آشنایی شاگردان راجع به نفوس, پایتخت. 
ان و رم الط ازیکستان: دست ازرد 
معلومات راجع به استقلال ازبکستان. 

*۶شاگردان به تاریخ» زبان» مذهب و اقوام 
ساکن در تاجکستان آشنایی حاصل 
3 5 ۱ تان» ننک آوردن معلومات راجع 
به زبان» مذهب و ساختار سیاسی و اداری 
کا 
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توا مان CR E‏ کت ۵ 
بتوانند. 

*نقش احزاب و نهضت ها را در تشکیل پاکستان بدانند. 

؟ تفکیک و مقایسه حوادث دوره پهلوی با دوره انقلاب 
اسلامی. 

* کشور ازبکستان را روی نقشه نشان داده بتوانند. 

؟عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و کسب استقلال ازبکستان 
را تشخیص کرده بتوانند. 

*۶موقعیت تاجکستان را روی نقشه نشان دهند. 

* عوامل و زمینه های استقلال تاجکستان فهرست کرده 
بتوانند. 

* موقعیت ترکمنستان را در سازمان ملل متحد بدانند. 

*نقش موقعیت ترکمنستان را در کشور های سازمان ایکو با 
دیگر اعضای ان مقایسه کرده بتوانند. 











استراتیژی های تدریس در آموزش اجتماعیات 
استراتیژی های تدریس نصاب تعلیمی دروس اجتماعی مانند سایر رشته ها متنوع است. ولی مضمون 
ارو عاعش اتف ها ای دار کف طك روات ام ماي ات 
در اش لاتم انب که به مان اس توا یدارم که با یس مقون ار کت اس غاا 
سطح علمی و سنی شاگردان سازگارند. این ستراتیژی ها بر این اصل استوار است که تعلیم بر محور شاگرد 
می چرخد و معلم تنها کار تعلیم را تسهیل میکند. تعلیم صحیح نیازمند ستراتیژی های گوناگونی است که 
باید با طبیعت مضمون تناسب داشته باشند. مهمترین استراتیژی ها عبارتند از : 
۱- جستجو و حل مسأله 
استراتیژی حل مسایل یک ستراتیژی ای است که سوالات اساسی ای را مطرح میکند و شاگردان باید 
جواب دهند و حل آنها را بيابند. شاگردان این کار را باید از طریق تفحص معلومات و حقایق در مراحل زیر 
انجام دهند: تعیین مسالةء انتخاب نمونة. فرضیه سازی» گرداوری بیان راه حل های ذهنی یا طرح حل 
مسئله. جمع آوری بیانات و تحلیل, نتیجه گیری از بیانات» اظهار نظر - دقت بیشتر. معلم می تواند از این 
ستراتیژی در خلال ارائه مسایل زنده کے واقعی اهاي اجتماعی و سیاسی) استفاده کند و شاگردان را 
به چند گروه تقسیم نماید تا درباره راه حل های ممکن بحث کنند. معلم باید شاگردان را کمک کند تا منابع 
لازم را در اختیار آنها قرار دهد. عملیات تعلیم و تربیه را تنظیم نماید. و آنها را تشویق نماید تا از مهارتهای 
خود در بحث و جستجو استفاده کنند. 
۲- تحلیل متن 
از این ستراتیژی در تدریس مضمون تاریخ و معلومات مدنی استفاده میشود. این ستراتیژی از متون 
منابع و مراجع انتخاب گردیده و از آن استفاده میشود. که شامل مراحل زیر است: 
۵ بعد از آنکه متن اصلی برای شاگردان توزیع شد. معلم آنرا می خواند؛ 
* به شاگردان یک فرصت کوتاه میدهد تا متن را بخوانند و روی سوالاتی که مطرح میشود فکر کنند؛ 
٩‏ معلم و شاگردان در مباحثه گروهی روی جوابها بحث می کنند؛ 
* معلم بین متن اصلی و سایر مواد. ارتباط برقرار می کند تا رابطه بین مضمون های مختلف تأمین 
گردد. 
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۳- استراتیژی تدریس مستقیم 

در این روش نقش اساسی را معلم ایفا میکند. این روش برای تدریس موضوعات تاربخی مانندر جنگ جهانی 
6 ال وان اش موم ااه که 

٩‏ با شاگردان درباره خصوصیات اقتصاد بحث کند؛ 

٠‏ منالهای از مفهوم اقتصاد (زراعت. تجارت و ...) ارئه کند؛ 

۵ با ارائه مثالهایی از مفهوم به شاگردان بدهد و از آنها بخواهد که آنها را دسته بندی کنند. 


۴- استراتیژی کارگروبی 

در این روش شاگردان به چند گروپ چهار تاشش نفره تقسیم میشوند. این روش آموزش فعال را از 
طریق گوش دادن صحیح و مهارتهای بحث و گفتگو تشویق می کند. در این روش شاگردان هر گروپ برای 
رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر کار میکند. معلم میتواند از برخی وسایل برای کمک به شاگردان 
استفاده کند. از روش کار گروپی میتوان در انجام تحقیقات ساده. ترسیم نقشه. اجرای یک نمايشنامه. 
ساختن یک مدل استفاده کرد. 
۵- بازی کردن نقش 

این روش از روشهای مهم آموزش فعال به شمار میرود. در این روش از شاگردان خواسته میشود که 
نقش های معینی را که در زنده گی واقعی وجود دارد بازی کنند. معلم باید به هر یک از شاگردان بگوید که 
چه نقشی را ایفا نماید. 

به عتان مفال او اردان خوامسته مشود که مسالا اتکشاف وراعت: را تمقیل کن معلم با همکتاری 
شا دام مدع مکی کد و قادرا پرا آضای ق هام ی ااب مک ا شاه نا 
برای بازی کردن نقش دهقان. شاگرد دوم را برای نقش وزارت زراعت و شاگرد سوم را برای ایفای نقش 
مالک زمین انتخاب میکند. بعد از آن معلم شاگردان را ازمایش میکند و صنف را برای تمثیل آماده و 
شاگردان نقش خود را بازی می کنند. 
۶- روش تمرین 

تمرین یکی از فنونی است که از قدیم در امر آموختن به کار رفته است. امروز که هدف های تربیتی در 
حیطه های دانشی. ذهنی و مهارتی تنظیم میشود. مسوولیت معلم در دادن تمرین های مناسب به متعلمین 
بیشتر ميشود. تمرین انواع مختلفی دارد مانند تمرین تکراری» تمرین استنباطی که همراه با تفکر» استدلال و 
استعمال مفاهیم است و تمرین های عملی: از تمرینهای عملی میتوان برای کسب مهارت در خواندن نقشه 
های تاریخی. جغرافیایی. پیدا کردن طول و عرض جغرافیایی و شجره نامه استفاده کرد. 
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۷- روش توضیحی 

روش توضیحی عبارت است از انتقال مستقیم اطلاعات به متعلمین با استفاده از مطالب طباعتی. تشریح 
جمله محاسن روش توضیحی این است که میتوان مجموعه کامل از حقایق» اصول و مفاهیم را به شیوه ای 
میکند و در کشف حقایق. فعال پذیراست این روش در صورتیکه با سایر روشها به کار برده شود و موثر 
خواهد بود. از روش توضیحی در آموزش بسیاری از مفاهیم علمی میتوان استفاده کرد. 
۸- روش مباحثه گروپی 

روش مباحثه یکی از کهن ترین روش هایی است که در طول تاریخ تعلیم و تربیه به کار رفته است. در 
روش مباحثه گروبی. معلم ابتدا شاگردان را به چند گروپ تقسیم میکند برای هر کدام موضوع مشخص را 
انتخاب میکند و از شاگردان میخواهد تا درباره آن بحث کنند. در پایان یک نفر از اعضای گروپ نتیجه را به 
اطلاع سایر شاگردان میرساند. 
درمیان بگذارند. اگر معلم از بحث گروپی نظارت نکند ممکن است که وقت آنها صرف صحبت های بی فایده 
شود. از این روش میتوان در آموزش موضوعات اجتماعی, قضاوت در مورد کارنامه های قهرمانان تاریخی و یا 
مسایل مربوط به جغرافیای انسانی (بشری) استفاده کرد. 
-٩‏ روش پروژه یی واحد کار 

روش (پروژه یی يا واحد کار) مستلزم بررسی. جمع آوری اطلاعات و یافتن راه حل» مطالعه و انجام کار 
عملی است. این روش معمولا در خارج از مکتب صورت میگیرد. در این روش معلم موضوعی را با توجه به 
بیردازند. برای مثال جمع آوری سنگ هاء تهیه عکس از مناظر به کمک کمره عکاسی. مطالعه یک بنای 
تاریخی» تهیه نقشه جغرافیایی از یک محل کوچک. مطالعه در خصوص یک موضوع اجتماعی. 
۶۰- سیر علمی 
گردش در شهر بازدید از یک کارخانه. بازدید از بازار» کتابخانه» آثار تاریخی» بازدید از یک اداره» یک مزرعه 
زراعتی» یک معدن. یک موزیم یک منظره جغرافیایی و مواردی از این قبیل. 

لازم نیست سیر علمی حتماً دیدن از نقاط دور دست باشده بلکه مشاهده محیط اطراف شاگردان که 
امکان کسب تجارب آموزشی را فراهم میکند نیز میتواند سیر علمی محسوب شود. 
۱- روش سوال و جواب 

روش سوال 9 جواب» فن است که میتوان از در تدریس کلیه دروس استفاده کرد. به خصوص در 
زمانی که معلم میخواهد توجه شاگردان را به تفکر درباره یک مفهوم جدید جلب کند از این روش استفاده 
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میکند. این فن ممکن است که برای مرور مطالب که قبلاً تدریس شده است و یا برای ارزیابی از میزان 
اموخته های شاگردان مورد استفاده قرار گیرد. 

انواع سوال های که معلم میتواند مطرح کند. میتوان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد: 
۱. سوال برای خلاصه کردن 
مثال: درس کوشانیان را بخوانید و آن را خلاصه کنید. 
۲ تجزیه و تحلیل 
مثال: چه عواملی موجب شد که اسکندر سرزمین های زبادی را فتح کند. 
استراتیژیهای ارزیابی از معلومات شاگردان 

ارزیابی وسیله تشخیص میزان رسیدن به اهداف آموزشی است. ارزیابی تصویر روشنی از موفقیت روشها 
و فعالیتهای آموزشی به معلم میدهد. دروس اجتماعی از روشهای مشابه با مضامین دیگر برای ارزیابی 
استفاده میکند. ولی به خاطر تفاوت موضوع از برخی انها بیشتر استفاده میکند. 

از آنجایی که ارزیابی یکی از مهم ترین برنامه های تربیتی است. آموزش یک درس مستلزم ان است که 
از حالت جمود (تلقین و حفظ معلومات) خارج شود و به آموزش زنده (بحث و تحلیل. تفسیر. حل مسایل) 
تبدیل گردد برخی از مهم ترین استراتیژیهای ارزیابی به شرح زیر است: 
۱- روش قلم و کاغذ (کتبی) 

این روش که در آن از قلم و کاغذ استفاده میگردد». یکی از مهم ترین استراتیژی های است که قدرت 
شاگردان را در کارهای مشخص اندازه گیری میکند. در این روش شاگردان به سوالهایی که به انها داده 
ميشود به صورت کثبی جواب میدهند. در امتحانات چهارنيم ماهه پا سالیانه معمولاً از این روش استفاده 
میشود تا میزان آموزش شاگردان برای دوره مشخصی ارزیابی گردد. باید یادآوری کرد که این نوع امتحان به 
حوزه شناختی و دانشی منحصر میماند. 
۳- روش ملاحظه (مشاهده) 

در این روش معلم یا ملاحظه کننده. تمام حواس خود را متوجه شاگرد میکند تا او را در جای معین 
مراقبت نماید. هدف از این مراقبت این است که معلومات درباره شاگردان به دست آورد تااز انها برای 
ارزیابی مهارتهاء سلوک و اخلاقیاتش استفاده نماید. هنگام ملاحظه از وسایلی متعددی استفاده ميشود. برای 
مثال اندازه گیری» که گاهی عددی است گاهی غير عددی. بعد از اينکه معلم این اطلاعات را جمع آوری 
کرد باید انها را به صورت کمی تحلیل کند تا نقاط قوت و ضعف شاگردان برملا گردد. در روش مشاهده از 
انواع چک لیست استفاده ميشود. 

چک لیستهاانواع مختلف دارد. برای کال چک لیست سنجش مهارت شاگردان در حل مسایل» چک 
لیست سنجش عملکرد شاگردان. چک لیست سنجش مهارتهای ارتباطی. معلم به حیث نوع درس می تواند 
خود شخصا به تهیه چک لیست مشاهده رفتار و عملکرد شاگردان اقدام کند. 

به نمونه ای از چک ليست ها که برای اندازه گیری مهارت شاگردان در حل مسایل به کار میرود. توجه 
نمایید: 
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شماره معیار ضعیف متوسط خوب عالی 


۱ 


۲ 
۳ 
۴ 
۵ 


(f۴) (۳) (۲) (۱)‏ 
روش 
مشخص کردن مساله و تحلیل آن 
ارائه 
جمع بندی مطالب و تحلیل آنها 


چک لیست ارزیابی مبتنی بر عملکرد 
اکھد کر وا کی کان دحوم انش ی کا ها ماع و ات قاف تسام فش 


نمونه چک لیست اندازه گیری برای عملکرد شاگردان در درس تاریخ 
LEE‏ 1 
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با دوستانش با زبان فصیح و صحیح ارتباط برقرار میکند 
از زبان تاریخ استفاده میکنند 

به طرف همه شاگردان نگاه میکنند 

به سوالات شاگردان با جرأت و اطمینان جواب میدهد 
مفاهیم و اصطلاحات را تعریف میکند 

عناصر مهم محتوا را تعیین میکند 

از نقشه تاربخی استفاده میکند 


مطلب خود را در وقت معین انجام میدهد 


۳- چک لیست ارزبابی مهارت های ار تباطی 

این روش برای اندازه گیری کسب مهارتهای ارتباط با دیگران به کار گرفته ميشود. نصاب دروس 
اجتماعی بر انکشاف مهارتهای ارتباطی استوار است. در این استراتیژی معلومات از خلال فعالیت های 
ارتباطی شاگرد. نحوه تفکر و روش او در حل مسایل» جمع آوری ميشود. 
به مثال ذیل توجه کنید: 
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نمونه چک لیست اندازه گیری مهار تهای ار تباطی 


شماره مهارتهای ارتباط TT‏ 


۱ 
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افکار ابتکاری را برای دیگران طرح میکند 

وقتی که مطلب برایش روشن شود رأی دیگران را میپذیرد و 
از نظر خود دست بر میدارد 

به اندیشه های دیگران ارج می گذارد 

در کاری که به او سپرده شده» احساس مسوولیت میکند 

با دیگران همکاری میکند 


توجه: بخشی از نمره صنفی شاگردان از طریق ملاحظه معلم از عملکرد شاگردان در صنف مشخص میشود. 
و بقیه آن به تصمیم ادارة ارزیابی در وزارت معارف بستگی دارد. 
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مواد و لوازم اجرایی پر و گرام درسی تاریخ 
۱- وسایل کمک آموزشی مورد نیاز 
تخته سیاه» تباشیر مار کر کتاب رهنمای معلم. روزنامه هاء مجلات. چارت آموزشی. فلش کارت انواع 
نقشه های جغرافیایی. کتاب های مربوط. کامپیوتر و انترنت در صورت دردسترس بودن. انواع سلاید. تصاویر 
فلم های جغرافیایی. اطلس های تاریخی» کره زمین» گراف ها و شجرنامة سلسله های تاربخی فلم های 
مستند تاریخی و داستانی. در رابطه به موضوع. عکسهاء نقاشی ها و تصاویر از شخصیت های تاریخی منابع و 
کتب معتبر تاریخی. آلبوم مسکوکات. پول کاغذی جغرافیایی وغیره. 


۲- انتظارات از معلم تاریخ 
الف: صلاحیت های عمومی 
داشتن لیسانس تاریخ یا اقلا فوق بکلوریاء اشنایی با آخرین اطلاعات در رشته خود. آشنایی خصوصیات 
های سنی و ذهنی شاگردان» آشنایی با روش های تدریس و شیوه های ارزیابی از دانسته های شاگردان؛ 
علاقمند به شغل معلمی, داشتن صلاحیت اخلاقی. 
بذ مایت ها اتضامی 
- آشنایی با مفردات درسی تاریخ و شیوه های تدریس دروس مختلف 
- توانایی در طراحی پلان یادگیری برای دروس مختلف 
- توانایی اداره صنوف؛ 
- توانایی استفاده از وسایل درسی و ممد درسی. 
۳- انتظار از مکتب 
- فراهم کردن شرایط برای اجرای برنامه (تهیه کتب درسی. رهنمای معلم و لوازم آموزشی)؛ 
- برقراری ارتباط منظم با والدین شاگردان؛ 
- توجه به مصوبات وزارت معارف در اجرای برنامه زمانی؛ 
- نظارت بر عملکرد معلمان در صنف و رهنمایی معلمان؛ 
- ایجاد کتابخانه در مکاتب؛ 
- تهیه کتاب های مورد نیاز معلمان با همکاری خانواده ها 
۴- انتظار از خانواده ها 
- برقراری ارتباط با معلمین اطفال خود در مورد وضعیت تعلیمی شاگردان 
- با خبر بودن از پیشرفت درسی شاگردان 
کش با اداو گا 
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فصل دوم 


رهنمای تدریس دروس تاریخ 


در فصل اول این رهنما شما معلمان ارجمند با مقدمات و کلیات برنامه درسی» روشهای تدریس و شیوه 
ارزیابی این برنامه آشنا شدید. در این فصل با پلان سالانه تدریس و روش هر درس آشنا خواهید شد. 

پلان سالانه تدریس: نشان میدهد که محتوای یک کتاب درسی را در طول یک سال چگونه تقسیم 
بندی کنید. در کشور ما شروع سال تعلیمی برای ولایات سردسیر و گرمسیر فرق میکند. در ولایات گرمسیر 
سال تعلیمی از روز فصل خزان شروع میشود و دو هفته ماه جدی به امتحانات اختصاس داده شده و در 
هفته آخر نیز شاگردان به رخصتی میروند. در پایان فصل بهار یعنی جوزاء دو هفته اول به امتحانات 
اختصاص داده شده و شاگردان در دو هفته آخر نیز به رخصتی آخر سال میروند. 

در ولابا سردسیر سال تعلیمی از 1۵ حوت آغاز ر امتحانات پایان چهارتيم ماشه کے در دو 
هفته آخر ماه سرطان آغاز می گردد. شاگردان در دو هفته ماه اسد پس از امتحانات به رخصتی میروند. 
امتحانات پایان سال در دو هفته ماه قوس شروع میشود و پس از آن شاگردان به رخصتی آخر سال تعلیمی 
یرود طول سال صتای در مع ۲۸ عة اسك ام ی راان الاه ای فا نک كاب 
درسی را بر عدد ۲۸ تقسیم کنیم. عدد به دست آمده نشان می دهد که شما معلم عزیز در هفته چه تعداد 
صفحات از کتاب درسی را باید تدریس کنید. پلان روزانه هر درس شامل اهداف آموزشی هر درس روشهای 
تدریس» لوازم تدربس. شیوه ارزیابی از معلومات شاگردان فعالیتهای تدریس (انجام فعالیت مقدماتی مانند 
احوالپرسی. حاضری گرفتن, سوال از درس قبل. ایجاد انگیزه.ارائه درس و ارزیابی از دانسته های شاگردان)» 


) 44۱6 ( 


پلان راهنمای تدریس درس (اول) 


زمان تدریس 


۱ عناوین مطالب شرح مطالب 


۱ ۱- موضوع درس عوامل سیاسی موثر قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا ۱ 













۲- اهداف آموزشی(دانشی. از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
مهار تی. ن ۱ نبت (. یابند: 

۱- آشنایی شاگردان به محلات جنبش های آزادیخواهانه. 

۲- آشنایی شاگردان به ماهیت نهضت پیر روشان 

۳- آشنایی شاگردان به جنبش سیاسی خوشحال خان ختک. 
۴- تقویت فهم و درک شاگردان در بارة نهضت هوتکیان. 

۳- روش های تدریس ۱ توضیحی 


۲- مباحثة یی 












۴- سامان و لوازم ضروری تدربس 
۵- شیوة ارزیابی تحریری و تقریری 

۶- فعالیت های تدریس و آموزش | فعالیت مقدماتی: سلام و احوال پرسی و اطمینان از | زمان به 
در صنف حالت روحی و جسمانی شاگردان دقیقه 
ایجاد انگیزه: طرح سوال که به عنوان درس جدید | .۱ 


مرتبط باشد درس آغاز کرده شود. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش مفاهیم و | فعالیت های یادگیری شاگردان | زمان به 
ارزیابی) دقیقه 

- معلم در آغاز درس عنوان درس را بالای تخته نوشته میکند. | - شاگردان با توجه بحث را تعقیب 
- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. کرده یادداشت می گیرند. 

- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده جواب | - میان هم به گفتگو می بپردازند. 
میدهد. - نماینده گروپ های شاگردان. 
دمعلم از طزیق متوالات فناگردان را ازیابی میکند. که خی به فا مت 











- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و توضیح می نماید. می کنند. 
۸- جواب به سوّالات متن درس: 

۱- موجودیت ساختار ملوک الطوایفی و تجاوز ممالک مجاور موجب تضعیف نظام شده تا حکومت های محلی را 
بوجود آورد. 

۲- دول بیگانه عمدتاً فرهنگ خویش را بر ممالک ضعیف تحمیل می نمایند. 

۳- عوامل سیاسی در رشد و پرورش ذهنیت آزادیخواهانه افغانها اثر گذار بود. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

به هدف معلومات مزید توجه معلمان عزیز را به شرح موارد زیر جلب می نماییم. 

در سال (۱۵۰۱م) بعد از مرگ سلطان حسین بایقرا افغانستان مورد تاخت و تاز شیبانی های ماورالنهه دولت 
صفوی های ایران و دولت بابری مغل هند قرار گرفت. افغانستان توسط سه دولت جدید التشکیل شمالی» غربی و 
شرقی اشغال شد که دولت مرکزی فرو ربخت. سوقیات نظامی دول متجاوز و برخورد های ایشان جهت بدست 
آوردن اراضی بیشتر شهر های اباد را ویران ساخت. فرهنگ و اقتصاد ملی صدمه دید و مردم از مظالم تجاوزگران 
به ستوه آمده. روز به روز تنفر و انزجار شان در مقابل اجنبی ها افزون گردید. تا اينکه مردم مخفیانه به مبارزات 
استقلال خواهی آغاز نمودند. برای اولین مرتبه صفوی های ایران با قیام ولایات هرات. قندهار اندخوی و 
بلوچستان روبرو گردیدند و صفوی ها برای سرکوب این قیام از تشدد و کشتار های دسته جمعی و تاراج دارایی 
مردم کار گرفتند. 

اما قیام های مبارزین بکلی خاموش نشده هرگاه در یک منطقه خاموش میشد. در منطقه دیگر دوباره بروز می 
نمود و چندین جنبش آزادی خواه جهت اخراج متجاوزین بوجود آمد که از جنبش های مذکور درینجا صرف نام 
می بریم: 

جنبش روشانیان: رهبر جنبش بایزید انصاری معروف به پیر (روشان) پسر شيخ عبداللّه انصار بود. پیر روشان با 
اخلاف خود عليه ظلم و استبداد حکومت مغلی هند مبارزات زیاد نمودند. 

جنبش خوشحال خان ختک: خوشحال خان ختک مربوط قبیله ختک بود. او مرد شمشیر سیاست و شاعر توانا 
بود و در نیمه قرن ۱۶ میلادی عليه پادشاهان مغلی به مبارزات استقلال خواهی آغاز نمود و به عمر هفتاد سالگی 
وفات نمود که مطابق وصیت خودش در کوهستان های ختک به خاک سپرده شد. 

جنبش افغانها تحت رهبری میرویس نیکه: قیام مردم تحت رهبری میرویس نیکه به سلطه صفوی ها و مظالم 
(گرگین) والی قندهار خاتمه داد و دولت مستقل در قندهار تاسیس نمود. اما این دولت بیشتر از سی سال دوام 
نکرد. 
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پلان راهنمای تدریس درس (دوم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی)۵] دقبقه 





عناوین مطالب شرح مطالب 
۱- موضوع درس حین به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی» اوضاع اجتماعی کشور از 


چه قرار بود؟ 


۲- اهداف آموزشی (دانشی. از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 


۱- آشنایی شاگردان به شرایط اجتماعی اقتدار سیاسی احمدخان. 


۲- آشنایی شاگردان به آسیب های اجتماعی در نتیجه تجاوز 


۳- روش های تدریس ۱- توضیحی 
اوا روت 


۵- شیوة ارزیابی تحریری و تقریری 
۶- فعالیت های تدریس و تیه و ما ال رس کست ساسا | شاه 
آموزش در صنف از درس گذشته. طرح سوالات» تحریری و تصویری و | دقیقه 


آماده کردن مواد ضروری درس 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات راجع به درس جدید. 


استفاده از نقشه ها و گفتن داستان جالب تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به 
مفاهیم و ارزیابی) 8 

- توضیحات لازم را مرتبط به اوضاع اجتماعی | - شاگردان به صحبت های معلم شان | ۳۵ 
قبل از به قدرت احمدخان ابدالی بیان نماید. گوش داده نکات عمده آن را یادداشت | دقیقه 

- سؤالات پیرامون درس همزمان به آن جمع | نمایند. 

بندی و ارزیابی نماید. - بعداً به جرو بحث بپردازند. 

هل فده ماه اه ان ی ا2 فا ناه کوپ هان ماه فد 


شنیده و دیدگاهی خود را به آن علاوه کند. بحث شان را ارائه بدارند. 








۸- جواب به سؤالات متن درس: 

۱- موجودیت نیرو های متجاوز از سرعت رویداد های اجتماعی جلوگیری می نمود. 

۲- در نتیجه تجاوز تجارت و زراعت صدمه دید. 

فعالیت های پایانی: 

اک مصروفیت اکتریت مردم را زرافت ومالدازی کل می کرد 

۲- دو بخش مصروفیت و اشتغال مردم را تربیه مواشی و زراعت در بر می گرفت. 

۳- قوای اشغالگر از تفریحگاه ها برای رفع خستگی استفاده می کردند 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

دوران استیلای افغانستان توسط صفوی های ایران. شیبانی های ماوراءالنهر و بابری های هند مقارن 
قرون ۱۴ و ۱۷ میلادی بعد از سقوط سلسله تیموریان هرات آغاز گردید که در اثر رقاببت های دول 
دست داد. درین دوره دو نیم قرنه تنها افغانستان تجزیه نگردید بلکه از سیر تکاملی خود باز مانده و این 
مقطع زمانی شروع انحطاط مادی و معنوی بشمار میرود گرچه در سال ۱۷۰۹م تحت رهبری میرویس 
نیکه دولت ملی و مستقل در قندهار تشکیل گردید که اضافه تر از سی سال دوام نکرد. تااینکه در 


استادان محترم جهت معلومات مزید به افغانستان در مسیر تاریخ اثر مرحوم غبار مراجعه گردد. 
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پلان راهنمای تدریس درس (سوم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ۶۵ دقبقه 





عناوین مطالب شرح مطالب 


۱- موضوع درس شرایط اقتصادی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه 
بابا چگونه بود؟ 

۲- اهداف آموزشی(دانشی. از شاگردان انتظار می رود که پایان درس به اهداف زیر دست 
مهار تی. ذهنیتی). پابند: 

۱- آشنایی شاگردان به شرایط اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن 
احمدشاه بابا. 

۲- آشنایی شاگردان به بخش های عمده اقتصادی منجمله 
زراعت» مالداری و صنایع دستی. 

۳- آشنایی شاگردان به تولیدات صنایع دستی به منظور رفع 


نیازمندی های مردم. 





۳- روش های تدریس ۱- توضیحی 


۲- مباحثة گروپی 

۴- مواد ولوازم ضروری تدریس | کتاب. تباشیر مواد ممد درسی 

۵- شیوة ارزیابی تحریری و تقریری 

۶- فعالیت های تسدریس و | فعالیت مقدماتی: سلام. احوال پرسی, آگاهی از | زمان به 
آموزش در صنف آمادگی های شاگردان دقیقه 
ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید. | ۱۰ 


استفاده از نقشه ها و ارائه یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش مفاهیم | فعالیت های یادگیری شاگردان 
و ارزیابی) 
- توضیحات به سوالات ارائه بدارد. - ممکن می گردد که توجه شاگردان را به 
معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته | این بحث جلب نماید و آن ها طی یاداشت 
نوشته میکند. توفیق میابند مرتبط به موضوع تفکر نموده 
- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده | - نتایج مباحثه به وسیله دو تن از شاگردان 
جواب میدهد. به رشته تحریر در آورده شود. 

- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی میکند. - و در محضر هم صنفان ارائه گردد. 

- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح میکند. 
- معلم مباحثه نماینده گان صنف را با دقت دنبال و 





بعد از جمع بندی به ارزیابی آن بپردازد. 








۸- جواب به سؤالات متن درس: 

۱- در سرحدات جنوب. غرب وشمال شرق اوضاع اقتصادی خوب نبود 

۲- سه بخش عمدۀ فعالیت های اقتصادی عبارت بود از زراعت. مالداری و صنایع دستی 

۳- پول فلزی از جهتی ضرب زده شده که در خرید کالاها از آن استفاده شود 

۴- شهرهای کندهار و هرات قبل از تسلط احمدشاه بابا دارای اهمیت بودند 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالبت های اضافی) 

جهت معلومات بیشتر توجه معلمان محترم را به نکات زیر معطوف می داریم: 

از نظر تاریخی مطالعه عوامل اقتصادی از آن جا حایز اهمیت می باشد. که عمدتا نظام های اجتماعی و اقتصادی 
مبتنی به همان شرایط مساعد اقتصادی استوار بوده و می باشد بنابراین شرایط و عوال اقتصادی بازتاب دهنده 
طرز تولید مسلط در جامعه بوده مناسبات تولیدی. ابزار و وسایل تولید را در ساختار های اقتصادی معین ميکند. 
اقتصاد افغانستان را قبل از تجزیه و اشغال توسط صفویها, شیبانی ها و بابری های هند سه بخش عمده زراعت, 


مالداری و صنایع تشکیل میداد. اقلیم افغانستان برای زرع هر نوع نباتات مساعد بود و در بخش آبیاری به بند و 
انهار توجه صورت میگرفت و دولت ها برای اخذ مالیات مردم را به زراعت تشویق مینمود. 

مالداری هم که یک بخش عمده اقتصاد ملی را تشکیل میداد و مردم زیادی در آن اشتغال داشتند و کوشش 
مینمودند تا در تربیه و تکثیر حیوانات توجه نمایند تا بتوانند محصولات زیادی بدست بیاورند. 

صنایع دستی با دستگاه های ابتدایی تولیدات زیاد داشت و یک تعداد معادن بصورت غیر فنی استخراج میگردید. 
تولیدات اضافه آن به خارج صادر گردیده و هم یک تعداد اشیای مورد ضرورت مردم از خارج به داخل وارد میشد. 


قندهار بنام دروازه هندوستان یاد می گردید که متأسفانه بعد از تجزیه و اشغال افغانستان مراکز تجارتی از هم 
متلافین گردید و اقتصاد لی کلی مدرم گراید: 


جهت معلومات مزید معلمان محترم به اثر مرحوم غبار افغانستان در مسیر تاریخ مراجعه نمایند. 
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پلان راهنمای تدریس درس (چبارم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ۵ دقبقه 


عناوین مطالب 
۱- موضوع درس 
۲- اه‌_داف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدریس و 


اموزش در صنف 








شرح مطالب 

احمد خان چگونه افغانستان را مجدداً احیا کرد؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 


۱- آشنایی شاگردان به احیای مجدد کشور. 


۲- آشنایی شاگردان به تأمین قلمرو جغرافیایی. 


- ارتقای توانایی شاگردان به ترسیم محدوده جغرافیایی 
افغانستان از دربای آمو تا سواحل سند. 

۱- توضیحی 

۲- مباحثة گروپی 


تحریری و تقریری 

تلبت مقدمانی: سلام گنشن و احوال پرسی» گرفتخ 
حاضری آماده ساختن لوازم تدریس و سوال در 
رابطه به درس گذشته. 

ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید. 


استفاده از نقشه ها و حکایه یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش مفاهیم | فعالیت های بادگیری شاگردان زمان به 
و ارزیابی) دقیقه 
توضیحات به سوالات ارائه بدارد. ۲- شساگردان تشریح معلم را تعقیب و | ۳۲۵ 
معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته | یادداشت کنند: دقیقه 
نوشته میکند. ۳- فشرده تحریر شده را ميان هم به گفتگو 
- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. قرار داده نتیجه مباحثه گروپی را خلاصه 
- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده | نویسی نمایند. 

جواب میدهد. ۴- فشرده مطالب تهیه شده را نماینده هر 
- معلم از طریق موالات شاگردان را ارزییی میکند: | گروپ در صتف پیشکش کند. 

معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح 
۵- معلم مباحثه نماینده گان صنف را با دقت دنبال 











و بعد از جمع بندی به آرزیابی آن بپردازد. 
۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- احمدشاه بابا فرزند زمان خان متولد در سال ۱۱۵۰هجری شمسی می باشد. 

۲- احیای مجدد افغانستان و ایجاد امپراتوری. 

فعالیت در خارج صنف 

احمد شاه بابا شخصیت برازنده سیاسی بود و در بخش نظامی نیز خدماتی را انجام داد. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

به منظور دسترسی معلمان محترم به معلومات بیشتر پیرامون این عنوان نکات زیر را طرف تاکید قرار می دهیم. 
احمدشاه باب مربوط خانواده ای بود که نیا کانش تا هفت پشت صاحبان قدرت بودند 9 اوامر آنان مورد پذیرش 
اقوام قرار میگرفت. اینکه بزرگان قبایل در جرگة شیر سرخ به جوان بیست و پنج ساله ادارة مردم و وطن را 
می سپارند یک موضوع تصادفی نبوده» بلکه شخصیت احمد خان ابدالی و شرایط. چنین زمینه را برای وی 
مساعد ساخت تا مردم بالای موصوف باور نماید و بزرگان اختیار را برایش بسپارند. نامبرده با تحلیل از اوضاع و 
شرایط مدبرانه استفاده نمود. 

احمدشاه بابا که نقشۀ یک امپراطوری افغانی را طرح نموده بود. به خاطر توسعه و تحکیم آن از هیچ گونه 
مساعی دریغ نه ورزید به همین اساس بود که در بیست و شش سال پادشاهی اش در جنگ های مداوم سپری 
گردید و در هر میدان فتح نصیبش می گردید. احمدشاه بابا در احیای مجدد کشور تلاش زیاد نمود تا کشور را 
در قطار ممالک پيشرفتة جهان ببیند. 


معلمان محترم برای فهم بهتر این درس به تاریخ معاصر افغانستان تألیف سید سعدالدین هاشمی مراجعه 
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پلان راهنمای تدریس درس (پنجم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی)۵] دقبقه 





عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اهداف آموزشی (دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- سامان و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در صنف. 





شرح مطالب 

اصلاحات اداری و فعالیت های نظامی احمدشاه بابا از چه قرار 
بود؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر 
دست بابند: 

۱- آشنایی شاگردن به اصلاحات اداری. 

۲- آشنایی شاگردان به دست آورد های نظامی. 


انا وتات اع سا ار یت یه سا 


کشور روی نقشه نشان داده بتوانند. 


کتاب» مواد ممد درسی و وسایل تدریس. 
تحریری و تقربری 


حاضری آماده ساختن لوازم تدریس دقیقه 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید. 


استفاده از نقشه ها و حکایه یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش مفاهیم و | فعالیت های بادگیری شاگردان | زمان به 
ارزیابی) دقیقه 
معلم به گونه طرح سوالات به بحث اصلاحات اداری و فعالیت | ۲- شاگردان با طرح پرسش ها گوش | ۳۵ 

های نظامی احمدشاه بابا توجه شاگردان را معطوف می سازد. | داده نکات مهم اصلاحات اداری و | دقیقه 
توضیحات به سوالات ارائه بدارد. لشکری را یادداشت می دارند. 

معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته نوشته میکند. | ۳-شاگردان ميان هم به مباحشه 


- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. پرداخته و سوالات را با هم طرح می 
معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده جواب | سازند. 

میدهد. ۴- شاگردان بعد از جرو بحث میان 
- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی میکند. خویش هرگاه به مشکل مواجه گردند 
- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح میکند. از معلم در زمینه طالب معلومات 


۵- معلم به پرسش های مطرح شده شاگردان»پاسخ های | میگردند. 
قناعت بخش ارائه کرده و به رضایت شاگردان می پردازد نظر 
شاگردان را جمع بندی کرده آن را معلم مورد ارزابی و 
بررسی همه جانبه قرار می دهد. 

۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- سلطنت احمدشاه بابا طرز شاهی مطلقه بود. 

۲- سیستم حکومت احمدشاه بابا مانند کشورهای اسلامی بود. 
۳- صفوف قوای مسلح احمدشاه بابا را قوت های منظم و غیر منظم در بر می گرفت. 

۴- قوای مسلح احمدشاه باب به استقامت های جنوب» شمال و غرب سوق گردیده بود. 

۵- عواید کشور در سلطنت احمدشاه بابا از طریق جمع آوری مالیات» این غرامات جنگی و تحایف حصول می گردید. 
فعالیت در داخل صنف- بنابر ضرورت و احیای مجدد امپراتوری نیازبه اصلاحات احساس می شد. 








لویه جرگه مرجع عای تصمیم گیری بود. 

فعالیت بیرون صنف - احمدشاه بابا فرد با استعداد در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی بود. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

به منظور دسترسی به معلومات اضافی در این بحث توجه معلمان محترم را به نکات زیر جلب می داریم: 
احمدشاه بابا در عرصه اداری اصلاحات قابل ذکر وارد نمود و یک سیستم اداری منظم در قطار ممالک همجوار و 
منطقه بوجود آورد. احمدشاه بابا بخاطر توسعه حدود امپراتوری خویش و جلوگیری از تجاوز بیگانگان و تعیین 
سرحدات کشور سوقیات نظامی نمود. که در نتيجة آن پیروزی های مزید نصیب افغانها گردید. موصوف در غرب 
خراسان در جنوب شرق دولت گورکانی هند و در شمال دولت جنیدی ازبک را در قالب های که خودش برای 
انان تعیین نموده بود جا داد که وظيفة شان خدمت برای استحکام و دوام امپراتوری افغانی بود. 

نشر و پخش اسلام و توجه به صفوف منظم و غیر منظم اردو از آنجا نیز ناشی میگردید. 


معلمان محترم به منظور دستیابی به منابع این درس می توانند کتاب تاریخ معاصر افغانستان موّلف عبدالحی 
حبیبی و افغانستان در مسیر تاریخ مولف میرغلام محمد غبار را مورد مطالعه قرار دهند. 
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پلان راهنمای تدریس درس (ششم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ٤۵‏ دقبقه 


عناوین مطالب شرح مطالب 


(- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 


آموزش در صنف. 





در باره سجایای احمدشاه بابا چه می دانید؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در یایان درس به اهداف زیره دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان به احمدشاه بابا به عنوان اساس گذار 
اتا د سا 

۲- آشنایی شاگردان به سلوک نیک نامبرده در امور جهانداری. 
۳- ارتقای توانمندی شاگردان جهت دانستن اعطای لقب«بابا). 

۱- توضیحی 

۲- مباحثة گروپی 


تحریری و تفریری 
فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی» گرفتن | زمان به 


حاضری. آماده ساختن لوازم تدریس و سوال و جواب | دقیقه 


در مورد درس گذشته. ۱۰ 
دقیقه 


ایجاد انگیزه: با ارائه یک مطلب جالب پیرامون سجایای 


احمدشاه بابا وبیان یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم( آموزش مفاهیم و | فعالیت های یادگیری شاگردان |زمان به 
ارز یابی) دقیفه 
م ت سا ا اهاباب کے کف وجه شاک وان منت کد ابه ۲۸ 
شاگردان را در زمینه جلب نماید. توضیحات معلم گوش دهند و | دقیقه 
توضیحات را به سوالات ارائه بدارد. یادداشت نمایند. 
- معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته | - بعد از تفکر در باره بحث مورد نظر 
نوشته میکند. به دو گروپ تقسیم گردیده ميان هم 
- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. مباحثه نمایند. 
بمعل به سوالهیکه هر هه کا کر کی کان جو ها را خلاسته کد 
جواب میدهد. نماینده گان هر گروپ آنرا در صنف 
- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی میکند. ‏ | پیشکش کنند. 
- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح میکند. 
هر ده فظالب اراک شمه مات کان را مل با دق 
تعقیب کرده جمع بندی و بعداً آنرا مورد ارزیابی قرار 
داده ملاحظات خود را به آن افزود نماید. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- احمدشاه بابا بعد از بیست و شش سال سلطنت چشم از جهان پوشید. 

۲- در امور ادارة کشور احمدشاه باباء با عدالت رفتار می نمود و به طریق صلح آمیز به حل مسایل می 
پرداخت. 

۳ از تشریفات خوشش نمی آمد افزون بر آن بر تحت نمی نشست. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

به معلمان محترم در تحت عنوان سجایای احمدشاه بابا جهت معلومات بیشتر نکات زیر حتمی تلقی می 
گردد: 

طوریکه میدانید احمدشاه بابا اساس گذار تاریخ معاصر کشور بوده بنابر آن با استعداد خاص که در امور 
اداری و نظامی داشت در مدت کم به مدارج عالی نایل گردید. در معاملات کشوری طرفدار انعطاف 
وملایمت بود. از باب مفاهمه با ممالک مفتوحه پیش امد می نمود هرچند به توسعه امپراتوری 
می اندیشید با آن هم سعی می نمود تا از خون ریزی جلوگیری به عمل آورد. به پاداش از چنین 
خصوصیات اخلاقی مردم افغانستان به وی لقب (بابا) را اعطا کردند. 


از معلمان گرامی تقاضا می شود به منبع زیر مراجعه نمایند. 
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پلان راهنمای تدریس درس (هفتم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی)۵] دقیقه 


عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶ فعالست ای درس و 


آموزش در صنف. 





شرح مطالب 

می دانید تیمور شاه بیست سال سلطنت کرد؟ 

از شاگردان توقع می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

سای اکتا خن شراط ساعد ساطت مور تاه 

افا شا کان به برو گرام ها داخ و خارجی نامت ده 
کان واه کات داغل سای مرو شاه فيل 
۱- توضیحی 

۲- مباحثة گروپی. 





تحریری و تقریری 
فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. مطمتن | زمان به 
کردن خویش از حالت روانی و جسمانی شاگردان دقیقه 


ایجاد انگیزه: با پیشکش کردن داستان تاریخی 9 طرح 


سوالات به ارتباط به درس جدید. 13 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به 
مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 


- توضیحات به سوالات ارائه گردد. - شاگردان وظیفه دارند که توضیحات | ۲۵ 

- معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته | معلم و نکات اساسی آنرا پاداشت کنند. دقبقه 
نوشته میکند. جع ردان دو زو مکی 22۳ 
- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. مطالب تهیه شده را میان خویش مورد 
- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده | جروبحث قرار می دهند. 

جواب میدهد. - نماینده گروپ ها فشرده و قسمتی 
- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی میکند. | نتایج مناقشه گروپ ها را در حضور 
- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح | همصنفان ارائه نمایند. 

- معلم بعد از ارائه مطالب به وسیله نماینده گان 


انرا جمع بندی و ارزیابی نماید. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

اکا کات وزی شاوی عا ش هسام اعلام ساط کرد 

رف خاک در جات اخمدگاه تابا آ برد که ق اد مم و لى شاه ود 

۳- خصوصیت سلطنت تیمورشاه را تحفظ یا حراست از سرحدات در بر می گرفت. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

تیمور شاه دومین پسر از هشت فرزند احمدشاه باباء شخص بسیار دلاور بود. از اينکه در اکثر امور از خود 
تدبیر و دلاوری نشان می داد مورد توجه احمدشاه بابا قرار گرفته و به همین علت اکثر کار های مهم را به 
وی می سپرد. در سال ۱۷۷۳ زمانی که احمدشاه بابا به علت مریضی مبتلا گردید. بزرگان دولت را 
خواسته و در حضور آنان تیمورشاه را به حیث ولیعهد خویش انتخاب نمود. 

تیمورشاه زمان حکمرانی خود را در دفاع از قلمرو که از پدر به وی مانده بود سپری نمود و تمایل به 
توسعۀ قلمرو نداشت و قلمرو تحت کنترول خود را میان فرزندان خویش تقسیم نمود که این مورد در واقع 
پیش زمینه فروپاشی حاکمیت ابدالیان را مهیا گردانید برعلاوه نتوانست برای خود جانشین يا ولیهد تعیین 
نماید. 


معلمان عزیز برای دسترسی به منابع در این مورد می توانند به کتب زیر مراجعه نمایند: 
- افغانستان در مسیر تاریخ مولف میرغلام محمد غبار 


- افغانستان در پنج قرن اخیر موّلف مير محمد صدیق فرهنگ. 
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پلان راهنمای تدریس درس (هشتم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی)۵] دقیقه 


عناوین مطالب شرح مطالب 


(- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنبتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 


آموزش در صنف. 





در مورد برنامه های سلطنت زمان شاه چه میدانید؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان به شخصیت شاه زمان. 

۲ آشنایی شاگردان با اهداف و پروگرام های حکومت زمان شاه. 
۳- ارتقای درک شاگردان به مسایل مربوط به افغانستان و مقارن 
حکومت زمان شاه. 

۱- توضیحی 

۲- مباحنة ای 

تحریری و تقریری 


نگرانی از اوضاع جسمانی» روحی و روانی شاگردان. .| دقبقه 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه درس جدید. | ۱۰ دقیقه 


استفاده از نقشه ها و بیان یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم ( آموزش مفاهیم و | فعالیت های یادگیری شاگردان | زمان به 
ارز یابی) دقيقه 


معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته نوشته | - مطالب توضیح شده به وسیله | ۳۵ 
- توضیحات به سوالات ارائه گردد. - شاگردان میان خویش مباحثنه 
- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی میکند. - نتایج مباحثات را به گونه فشرده 
- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح میکند. ارئه نمایند. 

- معلم بعد از ارائة مطالب به وسیله نماینده گان آنرا 
جمبندی و ارزیابی نماید. 








۸- جواب به سوّالات متن درس: 

۱- به استفاده منابع تاریخی شاه زمان شخص فعال. مدبر و دارای بصیرت سیاسی بود. 

و کا ماه رات لیم رو رالات کی د انمه یونم زیخ 

کی وان شا حرا و میس خط و وكرام ها و امتصات ای نع و شلات انشا 
نمودند. 

۴ کشورهای منطقه به همکاری استعمار وقت» مانع تطبیق پروگرام های اصلاحی او گردید. 





-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

زمان شاه و برنامه های داخلی و خارجی اش به مقاصد رفاه. توسعه و رهایی مردم مسلمان هند سامان 
يافته بود بنابر این راه اندازی دساسیس به شیوه های مخفی و علنی در حقیقت ناشی از کینه دیرینه 
نیروهای مخالف امتیاز باخته در داخل و شبکه های استخباراتی استعماری و حلقات وابسته آن در منطقه. 


انعکاس از نا ملایمت های سیاسی آن زمان را بیان میکند. مرگ تیمورشاه و به سلطنت رسیدن شاه زمان با 
در سال ۱۷۸۹م زمانی که انقلاب فرانسه اروپا را به لرزه درآورد. انگلیس ها تشویش داشتند که اگر فرانسه 
به قوت این انقلاب پیروز گردد. اولین کار آنان در شرق. گرفتن هند یا مرغ طلایی از دست آنان خواهد بود. 
به این علت انگلیس ها بخاطر تسلط دایمی بالای نیم قارة هند در صدد ضعف افغانها گردیدند که به چه 
ترتیب در حکومت شاه زمان نفاق بیاندازه و یا تفرقه بياندازه حکومت کی پلان های خود را تطبیق تماید. 
در همچو وضع. انگلیس پلان تخریب خویش را عیار نموده و آنرا تحت اجرا قرار داد. و در بین برادران شاه 
مطلوب حاصل نمی نمود. هنگامیکه او به یک جانب حرکت می کرد از جانب دیگر برادرش بنای بغاوت را 
آغاز میکرد و او مجبور می شد که به خاطر خاموش ساختن این آتش از پلان قبلی بگذرد. موصوف خیلی 
کوشید تا امپراتوری پدر کلان خویش (احمدشاه بابا) را دوباره زنده سازد ولی امواج طوفان های حوادث 
داخلی و خارجی او را چنان کوفت که از حرکت باز ماند. 

جهت معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: 

۱ - افغانستان به یک نظر مير غلام محمد غبار. 
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پلان راهنمای تدریس درس (نیم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی)۵ع دقیقه 


عناوین مطالب شرح مطالب 


(- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴-مواد و لوازم ضروری تدریس 


۵- شیوة ارزیابی 


اموزش در صنف. 








آیا می دانید شاه محمود بار اول چگونه به قدرت رسید؟ 
از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
پابند: 

۱- آشنایی شاگردان به خصوصیات سلطنت شاه محمود. 
۲- آشنایی شاگردان به بی کفایتی شاه محمود. 

۱- توضیحی 

۲- مباحثة ای 
کتاب» تخته. تباشیر چارت و تصاویر. 
تحریری و تقریری 
فلت متضماتی: سلام کین و احول برس ترفن 
حاضری و مصافحه حصول اطمینان از حالت روحی؛ 


روانی و جسمانی شاگردان. 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید. 


استفاده از نقشه ها و حکایه یک داستان تاربخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم (آموزش مفاهیم و 


ارزبابی) 


- معلم به شیوه پرسش و پاسخ می تواند زوایای مبهم 
درس را با شاگردان در مان گذارد و در اطراف 
سوالاتی که ضرورت به شرح بیشتر احساس گردد 
خوب است همه جانبه توضیحات ارائه کرده شود. 

- در فعالیت آخری معلم وظیفه داردکه شاگردان را با 
ارائه پاسخ های مناسب قناعت دهد. کارهای آن هارا 
جمع بندی و ارزیابی بدارد. 

- توضیحات به سوالات ارائه گردد. 

-معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته 
- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور کرده 
جواب میدهد. 

N فطالت وه واه تایه کات‎ ae 
جمع بندی و ارزیابی نماید.‎ 


۸- حواب به سوالات متن درس: 





فعالیت های یادگیری شاگردان 


- شاگردان مکلف اند که به نحوه طرح 
پرسش ها توجه کرده پاسخ های لازم 
را ارائه داده علاوه بر ان همرة آن را در 
کتابچه های شان یادداشت کنند. 

- میان خویش به مباحثۀ پرداخته و 
در حالاتی که به مشکل جدی روبرو 
می کردند پرسش های شانرا بامعلم 
قان سا کات كه وطالب 
معلومات گردند. 

- نمايندة هر گروپ نتيجه مباحثة را 


به همصنفان خود ارائه میکند. 








۱- با تحقق پالیسی تفرقه بینداز و حکومت کن انگلیس ها موفق گردیدند از مخالفت های برادران 


سدوزایی استفاده نمایند. 


۲- شاه محمود در نقاط مختلف منجمله در هرات و در شرق با مخالفت شاه شجاع و رنجیت سنگ روبرو 


بود. 


۲ا یت میقم ار فمای و شاه موم مات نت شام ا مسا گنه 
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-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

در روشن شدن عامل داخلی در بحث موجود به بی کفایتی شاه محمود خوب است. انگشت انتقاد گذاشته 
شود و سقوط سلاطین را در حرم و راحت طلبی ایشان زمینه سقوط را فراهم نمود با وجود بی کفایتی 
شاه» وزير فتح خان با استفاده از موقعیت خود پروسه سقوط ابدالیان را سرعت بخشید که جریان آن 
طوری بود که شاه محمود برادر شاه زمان که در زمان حکمرانی وی والی هرات بود. شورش نمود و بر ضد 
حکومت مرکزی بغاوت نمود. موصوف جنگ های زیادی را به راه انداخت و به مساعدت وزير فتح خان 
بارکزی پیروز شده شاه زمان را خلع و خود را پادشاه خوانده و چشمان شاه زمان را کور ساخت. هر باری 


اسلحة تقویه می نمود. پالیسی ایران در مجموع چنین بود که به هر برادر کمک می نمود تا این آتشبازی 


را جاری نگهدارد. 


معلمان محترم به منظور دسترسی بیشتر به این کتب مراجعه فرمایند. 
پادشاهان متأخر افغانستان مولف علی خانی. 


عروج با رکزائیان ترجمه عثمان صدقی وپژواک. 
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پلان راهنمای تدریس درس (دهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ۵ دقبقه 


| عنوین مطالب شرح مطالب 


۱- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ابابی 


اموزش در صنف. 





چگونگی سلطنت اول شاه شجاع را می دانید؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشننایی شاگردان به شخصیت شاه شسجاع در دور اول 
۲- آشنایی شاگردان به عوامل داخلی و خارجی به قدرت رسیدن 
شاه شجاع. 

۳-آشنایی شاگردان به عوامل سقوط ادارة شاه شجاع 

۱- شیوه توضیحی 

۲- مباحثه گروپی 


تحریری و تفریری 
فعالیت مقدماتی: سلام گفتن اطمنان خاطر از وضعیت | زمان به 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید. 


استفاده از نقشه ها و بیان یک داستان تاربخی. دقیقه 
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۷- فعالیت های تدریس معلم فعالیت های بادگیری شاگردان 
(آموزش مفاهیم و ارزیابی) 
- معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای | - شاگردان به توضیحات معلم گوش 


- توضیحات به سوالات ارائه می گردد. - شاگردان از توضیحات معلم یاداشت ها 


- معلم از طریتی سوالات شاگردان را ارزیابی | - شاگردان میان شویش به مباحشه می 
میکند پردازند. 

- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح | - نماینده هر گروه نتایج مباحثه را به 
میکند. شاگردان ارائه مینماید. 


نماینده گان» صنف» آنرا جمبندی و ارزیابی 








۸- جواب به سؤالات متن درس: 

۱- نارضایتی مردم از عملکرد شاه محمود زمینه سلطنت شاه شجاع را مساعد ساخت. 

ماله شام جا با رافرای بار کزان بافت کاهش ضرمت های بت شانواده کے کر دید 

۳- وزیر فتح خان در دور اول سلطنت شاه شجاع» از شاه محمود حمایت کرد بعد از فرار از زندان نامبرده 
رآ به اناه ,اتن 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

قابل عذکر است قدابیری که شاه شجاع در دور اول سلطنت اتاد کرده بوذ تاشی از اشتباهات شاهان قبل 
از او بود. بنا بر آن در دور اول سلطنت کوشید که افغانستان را از انزوای سیاسی بیرون کشد و اکثریت 
وران چ انم بای ان کی کات راط سای باه هاف ۱۸۶۹ عطاق که شاه تفه و 
انگلیسی ها امضأً گردید راه را برای طرح روابط یا مالک جهان گشوه و کشور ما را از انزوای سیاسی 
رها خی شاه شاع که یزار مک مان اه بو هه دک شخ مل غالا ود کا کر نک 
فرصت خاص به پادشاهی رسید. ولی شکست خورد و از سال ۱۸۰۹م در لودیاانه با معاش انگلیس 
زنده گی می کرد. تا بالآخره به مساعدت لشکر انگلیس و سک پادشاه کابل گردید. زنده‌گی ننگین وی بعد 
از جنگ افغان و انگلیس با ذلت به پایان رسید. 


برای مزید معلومات معلمان به منابع زیر مراجعه فرمایند: 
[- واقعانت شاه شیجاع مولف شاه شاد 


۲- شبخون افغان ترجمه عبدالرشید بیغم. 
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پلان راهنمای تدریس درس (یازدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ٤۵‏ دقبقه 





عناوین مطالب 
۱- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی (دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 
۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 


۵- شیوة ارزیابی 


۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در صنف. 








شرح مطالب 


به چگونگی سلطنت دوم شاه محمود آشنا شوید؟ 
از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر 
دست یابند: 

۱-آشنایی شاگردان به چگونگی سلطنت دوم شاه محمود. 

۲- آشنایی شاگردان به نقش وزير فتح خان در بقدرت رسیدن 
شاه محمود. 

۳- شاگردان بتوانند حوادث و رویداد های سلطنت دوم شاه 
محمود را تحلیل نمایند. 

۱- شیوه توضیحی ۰ ۲- مباحئة‌گروهی 

کتب. تخته تباشیر مارکر تصویر چارت و نقشه 
تحریری و تقریری 

فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی» رفع 
نگرانی از حالات» روانی و جسمی شاگردان. 

ایجاد انگیزه: حکایه یک داستان تاربخی وطرح چند 


سوال پیرامون درس جدید. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم (آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان 
مفاهیم و ارزیابی) 
- توضیحات به سوالات ارائه گردد. - شاگردان با دقت تمام پرسش هاو 
- معلم در آغاز عنوان درس جدید را بالای تخته | پاسخ های معلم را دنبال نماید. 

نوشته میکند. - نکات عمده انرا در کتابجه شان درج 
- معلم متن درس مربوطه را قرائت میکند. نماینده های گروپ میان هم صنفان به 
- معلم به سوالاتیکه در ذهن شاگردان خطور | مباحثه بپردازند. 

کرده جواب میدهد. - نتایج مباحثةهر گاه ممکن باشد به 
حمفل از ظریق ولا E‏ وسیله در تج از شاخردان دنت رنه 
میکند. گردد. 

- معلم یک بار دیگر درس را خلاصه و تشریح 


- معلم بعد از ارائه مطالب به وسیله نماینده گان 


آنرا جمع بندی و ارزیابی نماید. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود به استحکام قوت خانواده گی اش پرداخت. 

۲- اختلافات خانواده گی میان سدوزایی ها و بارکزایی ها ناشی از کسب و حفظ قدرت بود. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم( معلومات و فعالیت های اضافی) 

چگونگی سلطنت دوم شاه محمود در حقیقت مرهون همکاری های وزبر فتح خان بود. نامبرده را از سلول 
های تنگ و تاریک زندان رهایی بخشیدند و در نتیجه موفق به اعلام سلطنت گردید. از همین جاست که 
شاه محمود به وزیر فتح خان لقب اشرف الوزرا را اعطا کرد.که این امر به وزیر فتح خان واعضای دیگر 
خانواده اش جایگاه خاصی را مهیا گردانید. از این موقعیت وزیر فتح خان در تقویت نفوذ خانواده گی 
استفاده اعظمی نموده و برادران خود را در نقاط مختلف کشور به پست های کلیدی گماشت که این امر 
موجب کشیده گی میان وزير فتح خان و شاه محمود شده و در نتیجه آن وزير فتح خان به قتل رسید و 
قدرت از خانواده ابدالی به خانواده بارکزایی ها انتقال یافت. 


معلمان عزیز جهت مزید معلومات این بحث به این منابع مراجعه نماید: 
اج افقانسان وه راتو قرحت رمق لمات کا ب 
۲- افغانستان در قرن نزدهم موّلف سیدفاسم رشتیا. 
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پلان تدریس درس (دوازدهم) 


کتاب درسی: تاریخ 


| عنوین مطالب شرح مطالب 


موضوع درس سلطنت اول امیر دوست محمدخان 
هدف کلی از شاگردان انتظار می رود که در ارائه این درس به اهداف زیر 
دست یابند: 

اهداف آموزشی(دانشی. مهارتی. | ۱- آشنایی شاگردان با چگونگی به قدرت رسیدن امیر دوست 
ذهنیتی). محمدخان. 

۲- آگاه کردن شاگردان در مورد پلان های نظامی وی. 

۳- تحلیل کردن حوادث تاریخی زمان امیر دوست محمد خان 

۴- شاگردان پالیسی های انگلیس را در قبال افغانستان آن عصر 
تحلیل کرده بتوانند 

۵- توانایی استفاده از نقشه های تاریخی. 

روش های تدریس توضیحات معلم در رابطه درس کنفراس صنفی» ایجاد مباحثه و 
ا 

لوازم تدریس تخته. تباشی مارکر نقشهء قلم چارت 

شیوة ارزیابی طرح و ارائه سوالات تحریری و تقریری 

فعالیت های تدریس و یادگیری | فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی, گرفتن | زمان به 
حاضری, اطمینان خاطر از دروس گذشته. آماده کردن | دقیقه 
وسایل درس. 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس استفاده 
































عناوین شرح مطالب 


موضوع فعالیت های معلم فعالیت های شاگردان زمان 
اهداف | ۱- توضیح معلم راجع به ۲- توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد | ۳۵ 
آموزشی(دانشی» | درس. بحث, دقیقه 
میارتی. | ۳- سوال پیرامون درس. | ۴- بحث و گفتگوی گروپی و جمعی میان 
ذهنیتی). شاگردان. 


۶- توضیح درس و يا بحث | ۵- یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ از 
مربوط توسط معلم» تحلیل | معلم سوال نمایند. 

و جمع بندی گردد. ۷- جهت معلومات مزید شاگردان از جریان 
درس یاداشت های معین اخذ نمایند. 











۸- جواب به سوالات متن درس: 

سوال اول: سردار دوست محمد خان به خاطر حمایت روحانیون. علمای دین وجلب توجه اکثربت مردم 
لقب امیرالمومنین را اختیار نمود. 

رال دوه هارن تاد ااي ا اة ا سلطا مه شام زرم سیر مت بیان 
موفق به ایجاد تفرقه گشت. 

پاسخ سوال سوم: انگلیس ها آمدن هیات روسی را به دربار امیر دوست محمد خان بهانه قرار داده و بر 
افغانستان تعرض و تجاوز نمودند. 

معلومات ضاف برای معاد 

وقتیکه سردار دوست محمدخان حاکم کابل شد. علمای وقت به وی مشوره دادند که خود را 
امیرالمومنین اعلان نماید تا صلاحیت جهاد شرعی برايش حاصل گردد. دوست محمد خان این مشوره را 
پذیرفته و به خاطر به دست آوردن این لقب شرعی چنین مراسم به جا آورده شد. 

در سال ۱۸۳۵ میلادی دوست محمد با یک تعداد همکاران خویش به شرق بالاحصار به مسجد عیدگاه 
رفت. درین وقت میرحاجی فرزند میر واعظ کابلی که سرکرده علما و روحانیون بود خوشه یی برنج را در 
عمامه دوست محمد خان گذاشت و طی مراسم بسیار ساده مقام امیرالمو منین را به او داد خطبه به نام 
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پلان رهنمای تدریس درس (سیزدهم) 
کتاب درسی: تاریخ 
عناوین مطالب شرح مطالب 


موضوع درس تجاوز اول انگلیس بر افغانستان 


ذهنیتی). یابند: 
۱- آشنایی شاگردان با عوامل و علت های تعرض و تجاوز انگلیس 
ها بر افغانستان. 

۲ تا کرک شاک دام با ادهاش جک کلیس و فان 

۳- تحلیل و قایع و حوادث سال های بحران و جنگ. 
یدقن مکی کرو راو ها سین هاي که 
انگلیس از آن بالای افغانستان تجاوز نمودند. 

روش های تدریس توصیحات معلم در رابطه درس کنفراس صنفی» ایجاد مباحثه و 
اضر 

لوازم تدرپس استفاده از تخته» تباشیر» مارکرء نقشه و قلم. 

شیوة ارزیابی طرح و ارائه سوالات تحریری و تقریری 

فعالیت های تدریس و یادگیری | فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی» گرفتن 
تصاعوعم اسان شا اه درون کی اف دن 
وسایل درس. 

ایجاد انگیزه: 

طرح سوالات در رابطه به درس» استفاده از نقشه های 


تار کے کی کک واکان جاب تارتین 
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عناوین شرح مطالب 
۷- فعالبت های معلم فعالیت های شاگردان 





-- نوشتن عنوان جدید بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث. 
سوال پیرامون درس - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی میان 
- .توضیح معلم راجع به درس. شاگردان. 

توضیح درس و یا بحث مربوط توسط معلم | - یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ از 
تحلیل و جمیندی گردد. معلم سوال نمایند. 

- جهت معلومات مزید شاگردان از جریان 
درس یاداشت های معین اخذ نمایند. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 
جواب سوال اول: هدف تعرض انگلیس ها بر افغانستان حفظ نیم قاره هند از تعرض قدرت های دیگر بود. 
جواب سوال دوم: معاهده لاهور در سال ۱۷۳۷ میلادی بین مکناتن» رنجیت سنگ و شاه شجاع به امضاً 


رسید. 

جواب سوال سوم: قوای انگلیس تحت قومندانی سرجان کین از طریق دره بولان و خیبر بالای افغانستان 
تجاوز نمودند. 

خاب سوال شیامه کلیس ها در فندهاز زد شاه شام شمه فد که سا گر دایسی اتکی در 
افغانستان مقر اختیار نمایند. 

-٩‏ معلومات اضافی برای معلم 

با آغاز سال ۱۸۴۱ میلادی از یک طرف فشار انگلیس رو به ازدیاد بود و هم از جانب دیگر عکس العمل 
ملت یه قدت ق ھی کد در این سای خی در آطراف و اکاک به بکرم یست اا که در 
نوامبر سال ۱۸۴۱ یک غند عسکر انگلیسی در کوهستان "کاپیسای امروزی" نیست و نابود گردید و در 
همین هنگام مبارز مشهور مير مسجدی خان قیام نموده بود. در کابل یک قیام به رهبری نایب امین الله 
خان لوگری و عبداله خان اغ‌ک زی براه افتاد که در آن نماینده سیاسی انگلیس الکساندر برنس به قتل 
رسید . هم چنان این قیام ها باهم مرتبط گردیده و سردار محمد اکبر خان فرزند جوان دوست محمد خان 
وفرع فام کال را ے درک کرت کا اتک اتکی ها سور اتف و کال ابل دراه 
جنوری ۱۸۴۲ میلادی آغاز گردید. 


بخاطر معلومات بیشتر به کتاب افغانستان در مسیرتاریخ اثر مير غلام محمد غبار و تاریخ معاصر افغانستان 
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پلان تدریس درس (چپاردهم) 


کتاب درسی: تاریخ 





عناوین مطالب 
۱-موضوع درس 
۲-اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی). 


۳-روش های تدریس 


۴-لوازم تدریس 
۵-شيوة ارزیابی 


۶-فعالیت های تدریس و بادگیری 





شرح مطالب 
تا فوم شا فجاع 
از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- با چگونگی به قدرت رسیدن شاه شجاع بار دوم آشنا شوند. 
ت می ارو ا ا و اغا اس ها در ار 
داخلی کشور 

۳- تحلیل ضرورت تشکیل هسته مبارزین ملی. 

۴ کے وا م موش ةة انس ضایر ام 
ساکن بودند. 

توضیحات معلم در رابطه درس» کنفراس صنفی» ایجاد مباحثه و 
اة 

تخته» تباشیر» مارکر نقشه» فلم و چارت 

طرح و ارائه سوالات تحریری و تقریری 

فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال برسی: کرفتخ 
جاک اکان اط اد وروی نش ماده کرد 


و سایل درس. 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس» استفاده 


از نقشه های تاریخی گفتن یک داستان جالب 


























۷- فعالیت های تدربس معلم( آموزش فعالیت های یادگیری شاگردان 

مفاهیم و ارزیابی) 

- معلم عنوان درس جدید را بالای تخته نوشته | - توجه شاگردان به معلم و موضوع مربوط 

می کند. - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی میان شاگردان . 

- سوالات پیرامون درس - یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ از معلم سوال 
- معلم فشرده درس را یکبار دیگر تکرار می | نماید. 

کند د شاط مات بک در یام کرس باداشتدهامن 
ملم میا ا قان را ج تح من اش اة 

می کند. 





۸- جواب به سوالات متن درس: 

اتل ا الیکا اظ ایت سای فا وهای کات رها کے نے ودک 
چاریکار, بامیان و جلال آباد مستقر ساختند. 

پاسخ سؤال دوم: ظلم و ستم. عدم رضایت مردم از حکومت. تحمیل مصارف اردوی بزرگ. بلند بودن نرخ 
ها یا مالیا ۽ فق مهم از شام دس تاه هت رانا ام ای کد اگاس ساود 

تاه شون سوت فشكت انكاس ها فر افعالستام ساون اج كور را ذال تخاس وتان یشم فاد فا 
در قبال افغانستان نظریه خویش را تغییر دهد و تایک مدت کشور ما را به حال خود باقی گذاشت. 


-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

معاهده مشهور لاهور که بنام مثلث یعنی معاهده سه جانبه یاد می شود در ۲۵ جولای ۱۸۳۸م در سمله 
بین مهاراجه رنجیت سنگ. نماینده انگلیس. مکناتن و شاه شجاع به امضا رسید. 

این معاهده دارای ۱۷ ماده بود که در آن وعده داده شده بود تا تخت کابل به شاه شجاع سپرده شود و هم 
شاه شجاع درین معاهده تعهد نموده بود که. هیچ کشور به جز انگلیس ها و سکها روابط بر قرار نسازد و 
تعهد داده که در هرات برادرزاده خویش را به حکومت آنجا مقرر نموده و در امور آن مداخله ننماید.بر 
اساس ماده ۱۷ معاهده مذ‌کور اگر بر انگلیس ها و سکها حمله صورت گیرد شاه شجاع به ایشان مساعدت 
می کند. بعد از اعلامیه لاهور مکناتن» برنس و لشکر انگلیس یکجا با شاه شجاع حرکت نموده و در اپریل 
۹٩‏ میلادی به قندهار رسیدند.در انجا معاهده دیگری بر شاه شجاع تحمیل کردند از قندهار الی کابل 
مردم جنگ های پراگنده یی را در مقابل لشکریان انگلیس نمودند و لی بهرحال انگلیس ها و شاه شجاع به 
دوست محمد خان به بخارا پناهنده گردید. 

بخاطر معلومات بیشتر به کتاب افغانستان در مسیرتاریخ اثر میر غلام محمد غبار و تاریخ معاصر افغانستان 
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پلان راهنمای تدریس درس (پانزدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 





عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 


۵- شیوة ارزیابی 


۶ فعالیت های تدریس و 





شرح مطالب 


ساطت دوم امین دس خی 

عدت کل آشتانی با شاه ناتان مر دة فوم ساط انیم 
دوست محمد خان 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
پابند: 

۱- شناختن ماهیت حکومت امیردوست محمد خان در دور دوم 
اکا گرد شاخ دای کر مود با هام اهداف سای امیر کر 
بارة تحکیم قدرت مرکزی 

۳ تحلیل کردن عوامل مرگ وزیر محمداکبرخان 

۴- ولایات الحاق شده را به مرکز در روی نقشه شاگردان نشان 
دهند. 

توضیح معلم در رابطه به درس یا موضوع مورد بحث. ایجاد مناقشة 
گروپی و تدویر سیمینار صنفی 


طرح سوالات تحریری و تقریری 


معلومات از دروس گذشتهه آماده کردن وسایل درس دقیقه 


نقشه ها گفتن داستان های جالب 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش 
مفاهیم و ارزیابی) 

- معلم عنوان درس جدید را بالای تخته | - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد پحث 
نوشته می کند. - از توضیحات معلم یاداشت های معین اخذ 
- معلم سوالات پیرامون درس مطرح می | می نماید. 

کند - به بحث و گفتگوی گروپی و جمعی ميان 
ارزیابی می کند. یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ فشردة 
توضیح ‏ تحلیل و جمع بندی درس توسط | مباحثه را در صنف اراته می کن. 

معلم 

۸- جواب به سوالات متن درس: 
و فداکاری و همت بلند وزیرمحمداکبرخان ولایات مختلف افغانستان را از بامیان تا مزار و هرات و قندهار 
به دولت مرکزی ملحق نماید. 

جواب سوال دوم: انگلیس ها بعد از شکست مجبور شدند امیردوست محمد خان را از حبس رها و به صفت 
-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

در سال ۱۸۴۲ میلادی زمانی که انگلیس ها در افغانستان به شکست مواجه شدند. گورنر جنرال جدید 


فعالیت های یادگیری شاگردان 








و در ملاقات گورنر جنرال به طور ناگهانی برایش گفته شد: شرایط این ضرورت را به ميان آورده که باز به 
زده ماند» نماینده انگلیس اضافه نمود به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر برای فرزندت سردار محمد 
اکبرخان بنویس تا از جنگ دست کشیده و زندانیان انگلیس را آزاد سازد» امیر بدون این که فکر کند نامه 
بالترتیب انگلیس نامه جداگانه به وزیر محمد اکبرخان فرستاده و در آن نوشته بود» اگر امر دوست محمد 
خان را نیذیری» انگلیس امیر دوست محمد خان را با خانوادة وی که خانم وزیر محمداکبرخان نیز شامل 
بعد از ملاقات امیر دوست محمدخان و گورنر جنرال انگلیس در کلکته» یک جلد تفسیر حسینی دو فیل 
افغانستان حرکت نمود. 

جهت معلومات بیشتر به کتاب های» تاریخ معاصر افغانستان. اثر ابراهیم عطالی» افعانسان در مسیر تاریخ 
اثر مير غلام محمد غبار مراجعه گردد. 
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پلان راهنمای تدریس درس (شانزدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


۱ عناوین مطالب شرح مطالب 


۱- موضوع درس سلطنت اول امیر شیرعلی خان 

۲- اهداف آموزشی(دانشی. | از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست یابند 
مهار تی. ذهنیتی) ۱- آشنا ساختن شاگردان در مورد چگونگی به قدرت رسیدن شیرعلی 
خان. 

۲-آشتا کردن شاک دان با سیافه‌های تاگیار تفای فاسل اده گان 
۳- تحلیل حوادث و وقایع و عوامل بروز آن را شاگردان تحلیل کرده 
بتوانند 

۴- در روی نقشه نشانی کردن محلاتی که عليه سلطنت امیرشیرعلی 
شورش و قیام ها رهبری می شد. 

۳- روش های تدربس توضیحات معلم پیرامون درس مباحثه و مشاجره. کنفرانس صنفی 

۴- لوازم تدربس تخته. مارکر. نقشه. فلم» تصاویر و چارت 

۵- شیوه ارزیابی طرح سوالات تحریری و تقریری» تست های صنفی 

۶- فعالیت های تدریس و | فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. اطمینان خاطر | زمان به 


آموزش در صنف از دروس گذشته اماده کردن وسایل درسی. دقیقه 


ایجاد انگیزه:طرح سوالات پیرامون درس جدید. استفاده از 


نقشه ها و گفتن داستان تاربخی 
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۷- فعالت های تد ره زمان به 
۱ ی ربس معلم مور فعالیت های باه یرس شاگردان نل ڊ 

مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 

نوشن عنوان درس جدید بلاق ته - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث. 

- توضیح معلم راجع به درس و يا موضوع | -بحث و گفتگوی گروپی جمعی میان 

مورد بحث. شاگردان. ۳۵ 

- سوال پیرامون درس - یکی از شاگردان به نماینده گی از گروپ از | دقیقه 

- تنظیم فعالیت گروپ ها مغلم سوال اید 

- توضیح. تحلیل و جمع بندی درس - اخذ یادداشت های مشخص توسط شاگردان 

توسط معلم. در جریان درس. 

- ارزیابی از اندوخته های شاگردان. 








۸- جواب به سوّالات متن درس: 

۱- از این که امیر شیر علی خان ولیعهد و جانشین پدر بود بعد از فوت امیر دوست محمد در هرات 
سلطنت خویش را اعلان نمود و از موضوع به برادران خویش در گوشه و کنار مملکت اطلاع داد. 

۲ مد فک اه حاط طا وان یوت با اسر وغل غان اک تام ود اتلس ها شاد 
۳- امیر شیر علی خان در دور اول سلطنت نسبت به دلایل متعدد نتوانست پلان های عمرانی و انکشافی 
خویش را عملی سازد. اول این که سه سال از نگاه تاریخی عمر بی نهایت کوتاه بوده که اکان عملی 
ساختن یک پروژة انکشافی غیر ممکن می باشد. دوم امیرشیرعلی خان در سلطنت اول با مشکلات و پرابلم 
های زیاد داخلی مواجه بود که از طرف برادران و اعضای خانواده برایش ایجاد گردیده بود و مجال طرح و 
تطبیق اصلاحات را غیر ممکن ساخته بود. 

۲" دانستنی ها برای معلم "معلومات و فعالیت های اضافی‎ -٩ 

افغانستان در دورۂ تسلط برادران محمد زایی از آغاز تاعهد امیر شرعلی خان در زیر یک اداره 
ملوک الطوایف تقریباً مدت نیم قرن بسر برد. و مردم زیر فشار قرار داشتند. زمین داران و اشراف از این 
وضعیت به نفع خود استفاده کرده» آتش جنگ های داخلی را فروزان نگهمیداشتند که دولت مرکزی را 
متزلزل می ساخت. 

سیاست استعماری انگلیس نیز در افغانستان از زمین داران» اختلال و تشنج در افغانستان حمایت می 
کردنه تلن فر خالى که شاشر ها افعانستام رآ كر اقا داشت و سر هارا ار سوال يخر به 
فاصله های دور قرار داده بود و برای به دست آوردن تجارت افغانستان تلاش می نمود. 

وقتی که امیرشیرعلی خان بر تخت سلطنت جلوس نمود. دولت انگلیس قبلاً جنگ بزرگی را همراه با 
معاهدات خفه کننده بر پدرش تحمیلکرده بود و هنوز این سیاست ادامه داشت و هم در داخل کشور نفاق 
داخلی دامن زده می شد. 
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پس در چنین حالت امیرشیرعلی خان به عبور از مراحل مختلف مجبور بود این مراحل در سه دوره 
منقسم می گردید: دورة اختلال و جنگ های خاندان شاهی. دور استقرار دولت مرکزی و ریفورم های 
اجتماعی و دورة سوم تجاوز سیاسی و نظامی انگلیس بر افغانستان موضوعات نامبرده از وقایع و روبداد 
های مهم سلطنت امیر شیرعلی به حساب می رود. 


جهت معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه گرند: 
ارف مس ار یار 


تاره فنص آففاسان. “مظان 
ار مخ اسان خب 
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پلان راهنمای تدریس درس(هفدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


۱ عناوبن مطالب شرح مطالب 


۱- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 


۵- شیوة ارزیابی 


۶- فعالیت های تدریس و 





آیا به شخصیت امیر محمد افضل خان آشنایی دارید؟ 

۱- از شاگردان انتظار می رود که در پایان تدریس به اهداف زیر 
دست یابند: 

۲- آشنا کردن شاگردان به ماهیت حکومت و نظام اداری امیر 
محمد افضل خان. 

۳- آشنا ساختن شاگردان در مورد چگونگی به قدرت رسیدن امیر 
سب افضا تاش 

۴- نشانی کردن محلات جنگ در روی نقشه که بین شیرعلی خان 
و عبدالرحمن واقع گردید. 

توضیح معلم مورد درس کنفرانس صنفی مباحثة گروپی و 
جمعی. 


تا شهار کم تام کل 
طرح سوالات تحریری و تقریری 


فعالیت مقدماتی: گفتن سلام و احوال پرسی. گرفتن | زمان به 


اچاد که کشت یک داستان جال تارکی. 


استفاده از نقشه ها. 


طرح سوالات در رابطه و موضوع مورد بحث. 
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۳ ۳۳ وتا یی رد.۰ نب 
- نوشتن عنوان درس جدید بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و درس مربوط. 
- توضیح معلم راجع به درس. - از توضیحات معلم یاد داشت های معین 
- سوال پیرامون درس اخذ می کند. 
- معلم از طریق سوالات شاگردان را ارزیابی می | - بحث و گفتگو گروپی و جمعی ميان 
کنل شاگردان. 
- توضیح درس و یا مبحث مربوط توسط معلم | یکی از شاگردان به نماینده گی از معلم 
تحلیل و جمع بندی گردد. سؤال نماید. 
- یک تن از شاگردان به نماینده گی 
کوب قفن و6 ماح را اس کید 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب سوال اول: امیر محمد افضل خان به واسطة عبدالرحمن خان به قدرت رسید. 

جواب سوال دوم: امیر محمد افضل خان در مدت سلطنت خویش به مشکلات داخلی و جنگ ها مواجه 
بود. 

جواب سوال سوم: برادران محمدزایی پس از وفات امیر دوست محمد خان خواهان تاج و تخت بوده و در 
هر جاییکه که حاکمیت داشتند به جنگ ها آغاز نمودند. 


-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 


کیت وات مت کات ها ان در ی کاس زرم غم مخ با ارت قاض 
اسان ار محمد راهم عطای و فاوخ مکی قاتا اتر اة عن الجن جين مراخته كردن 
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پلان راهنمای تدریس درس(هجدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 





عناوین مطالب شرح مطالب 
لت موضو ع درس در مورد سلطنت امیرمحمد اعظم خان معلومات دارید؟ 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. | از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
مهارتی» ذهنیتی) ا 

۱- آشنایی شاگردان در مورد چگونگی به قدرت رسیدن امیرمحمد 
اعظم خان. 

۲- نشانی کردن محلات جنگ در روی نقشه میان امیرشیرعلی 
خان و عبدالرحمن و محمد اعظم خان. 


۳- تحلیل افکار سید جمال الدین افغان در طرح پلان های عمرانی 


نامبرده. 
۳- روش های تدریس توضیح معلم در رابطه به درس يا موضوع مورد بحث. ایجاد مناقشة 


گروپی کنفرانس صنفی. 

۴- مواد و لوازم ضروری تدریس | تخته. تباشیر مارکر نقشه و چارت 

۵- شيوة ارزیابی طرح سوالات تحریری و تقریری 

۶- فعالیت های تدریس و | فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. کسب | زمان به 


آموزش در صنف معلومات از دروس گذشته آماده کردن وسایل درسی. دقیقه 





ایجاد انگیزه: طرح سوالات پیرامون درس جدید. استفاده ۱۰ 


از نقشه ها گفتن داستان جالب تاربخی. 
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۷- فعالیست های تسدربس معلم(آمسوزش کات مان دا یرس تفا و زمان به 
مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 
نوشن وان درس جد ند بلاق ج - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد 

- توضیح معلم راجع به درس و يا موضوع مورد | بحث. 

بحث. - بحث و گفتگوی گروپ میان شاگردان. 

- سوال پیرامون درس. - یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ از و 

- تنظیم فعالیت گروپ ها. معلم سوال ا 0 

- توضیح» تحلیل و جمع بندی درس توسط معلم. | - اخذ یادداشت های مشخص توسط 

- ارزیابی از دانستنی های شاگردان. شاگردان در جریان درس. 


۸- جواب به سوالات متن درس: 

پاسخ سوال اول: امیرمحمد اعظم خان به کمک و یاری عبدالرحمن خان به سلطنت رسید. 

پاسخ سوال دوم: امیرمحمد اعظم خان با وجود خود خواهی به اثر همکاری و مشوره های وزير دانشمند 
سید جمال الدین افغان پلان عمرانی روی دست داشت. اما نسبت کوتاهی دور سلطنت وی جنبه عملی 
پیدا نکرد. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

از این که دور 5 ساطت آم میحمد اعظم خان کوقاه بوده و دست ند کوام اقدامات مهم ماي اقتضاهی 
و فرهنگی که تغییرات عمده و اساسی در جامعه افغانی بار آورده باشد. زده نتوانست. 


در صورت ضرورت جهت معلومات مزید به کتاب افغانستان در مسیر تاریخ اثر مير غلام محمد غبار مراجعه 
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پلان راهنمای تدریس درس (نزدهم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 





عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. 
مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- سامان و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوه ارزبابی 


۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در صنف 








شرح مطالب 

اشفا ستاختن شاکردان با اوضاع افعانستان در دور کوخ ماطمت 
امیر شیرعلی خان. 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند. 

ا-اشا کردن شاگردان در مورد چگونگی به قدرت رسیدن 
امیرشیرعلی خان. 

۲- آگاه ساختن شاگردان راجع به پلان های عمرانی و انکشافی 
امیر شیرعلی خان. 

۳- آشنا کردن شاگردان با "تمدن جدید" که در نتيجه تلاش های 
سید جمال الدین افغان و امیر شیرعلی در کشور بو جود آورد. 

۴- فهرست کردن تکنولوژی جدید عصر شیرعلی خان. 

۵- تحلیل سیاست و پالیسی های انگلیسی در قبال حکومت 
امیر شیرعلی خان. 

توضیح معلم در رابطه به درس یا موضوع مورد بحث. ایجاد 
مناقشه گروپی و کنفرانس صنفی. 

استفاده از تخته. تباشیر مار کر» نقشه. 


طرح سوالات تحریری و تقریری 
فعالیت مقدماتی: سلام گفتن 9 احوال پرسی» کسب زمان به 
معلومات از دروس گذشته آماده کردن وسایل درس. | دقیقه 


استفاده از نقشه ها. 1 





گفتن داستان جالب تاریخی. دفیقه 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش اتخ ا ا زمان به 
مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 
- توضیح معلم راجع به درس و يا موضوع ‏ - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث. 
مورد بحث. - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی میان 
تلا ادون کر شاگردان. 

- تنظیم فعالیت گروپ ها. - یکی از شاگردان به نماینده گی از گروپ از 
- توضیح. تحلیل و جمع بندی درس معلم سوال نماید. 

توسط معلم. - اخذ یادداشت های مشخص توسط شاگردان در 
- ارزیابی از دانسته های شاگردان. جریان درس. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب سوال اول: امیر شیر علی خان در سال ۱۸۶۷ میلادی به قدرت رسید و سلطنت او همزمان با 
حوادث مهم سیاسی و فرهنگی اروپا بود که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا به ميان آمده بود. 

جواب سوّال دوم: امیر شیر علی خان به کمک دانشمند بزرگ سید سید جمال الدین افغان برنامة عصری 
شدن افغانستان را آغاز کرد. 

جواب سوال سوم: امیر شیرعلی خان در معرفی تمدن جدید دست به یک سلسله اقدامات و فعالیت های 
مهم زد. چاپ خانه را وارد ساخت. جريدة شمس النهار نشر گردید. مکتب که دارای دو شاخه بود تاسیس 
گردید. اردوی منظم به وجود امد و برای اسایش آن قطعات منظم عسکری در هشت مرکز ساخته شد. 
فابریکة اسلحه سازی ایجاد گردید. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی). 

مذاکرات پشاور: "سید نور محمد شاه و پیلی) 

بعد از مکاتبات و مباحثات زیاد بین امیر شیرعلی خان و نمایندۀ هند برتانوی فیصله شد تا یک هیئت 
ای ای لے ر کی کار تا اد ا وان اة زر تا اا 
این کار تعیین نمود. 

هیأت مذکور در جنوری سال ۱۸۷۷م به پشاور رسید و با سر رابرت پیلی نمايندة انگلیس به مذاکره آغاز 
نمودند. پیلی نظر لاردلیتن را تاکید نموده پافشاری می کرد تا در افغانستان یک نمايندة انگلیسی ناد را 
بفرستند. ولی سید نور محمد شاه این کار را مخالف معاهدةٌ جمرود می دانست که در سال های ۱۷۵۵- 
۷ میلادی در زمان امیر دوست محمد خان صورت گرفته بود. پیلی گفت که به طور ضمیمه آن را 
می گنجانيم. سیدنورمحمد شاه اظهار داشت. معاهدات ما با انگلیس ها یک جانبه اند. به گونة منال این 
هدایت را می دهند که دوست و دشمن انگلیس. دوست و دشمن افغانستان باشد. ولی تذکری از طرف 
افغانستان داده نمی شود اگر ضرورت به ضمایم باشد باید تا در همه آن معاهدات ضمایم را بگنجانيم. 

از جنوری تا اواسط مارچ مذاکرات میان سید نورمحمد شاه و پیلی جریان داشت. ولی نتیجۀ را که انگلیس 
انتظار داشت به دست نیاورد. سیدنورمحمد شاه اظهار نمود: 
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این اشتباه بزرگ انگلیس است که تلاش می ورزد تا مامورین انگلیس نژاد در افغانستان وجود داشته 
باشتد. ما با اعتقاد کامل می گوبیم که افغانان برای این کار آماده نیستند و تجربة چهل سال قبل مکناتن 
نیز به یاد شما است. 

در جریان مذاکرات در ۲۶ مارچ سال ۱۸۷۷ سید نورمحمد شاه به طور ناگهانی وفات نمود و امیر به خاطر 
ا مدای ابیت ال اه شید بقار فتاه وی سای ای ما واا خر فان ماه 


که بنابر دستور لاردلیتن مذاکرات پایان یافته است. 


جهت معلومات زیاد تربه کتاب های تاریخ مختصر افغانستان اثر عبدالحی حبیبی» تاریخ معاصر افغانستان 
ار محمد ایم عطایر ی کاب قق ار اسان اراک قاری مان سرا کردد. 
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پلان رهنمای تدریس درس (بیستم) 


زمان تدریس: ۶۵ دقبقه 





عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲-اه-داف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدریس و 








شرح مطالب 

آشنا ساخقن شاگردان با اهذاف کلی تجاوء دوم انگلیس بر 
افغانستان. 

از شاگردان انتظار میرود تا در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان در مورد علل و عوامل تجاوز دوم انگلیس بر 
افغانستان. 

۲- آگاه ساختن شاگردان راجع به عواقب و پیامد های تجاوز دوم 
انگلیس بر افغانستان. 

۳- تحلیل پالیسی ها و سیاست انگلیس در قبال افغانستان. 
کته ری تفه تفای كرون مات اسه اهاد 
افغانستان. 

۵- معرفی شاگردان با واکنش های مردم در مقابل تجاوز. 

توضح معلم در رابطه به درس يا موضوع مورد بحث. ایجاد مناقشه 
گروپی و کنفرانس صنفی. 

تخته. تباشیر مارکر نقشه و فلم. 

طرح سوالات تحریری و تقریری 

انجام فعالیت مقدماتی:- سلام گفتن و احوال پرسی | زمان به 
اطمنان خاطر از وضعیت روانی و جسمانی شاگردان | دقیقه 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش , . ۳ ِ ۱ 
۱ ۱ فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به دقیقه 

مفاهیم و ارزیابی) 

- نوشتن عنوان درس جدید بالای تخته | - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد 

- توضیح معلم راجع به درس و یا موضوع | بحث. 

مورد بحث. - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی میان 

- سوال پیرامون درس. شاگردان. 3 

۵ دقیقه 

- تنظیم فعالیت گروپ ها. - یکی از شاگردان به نماینده گی از 

- توضیح. تحلیل و جمع بندی درس | گروپ از معلم سوال نماید. 

توسط معلم. - اخذ یادداشت های مشخص توسط 

- ارزیابی از دانستنی های شاگردان. شاگردان در جریان درس. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب سوال اول: انگلیس ها آمدن هبات روسی را به دربار امیرشیرعلی خان بهانه قرارداده و بالای 
افغانستان تجاوز را طرح و تطبیق نمودند. 

جواب سوال دوم: معاهدة گندمک در ماه می ۱۷۳۹ میلادی بين امير محمد يعقوب خان 9 نمايندة 
انگلیس کیوناری در محلی به نام گندمک به امضا رسید. و به اساس این معاهده مناطق کرم سیالکوت 
علاقه فوشنگ تا کوه - کوزک تا مرز جاجی و لندی کوتل طور امانت به انگلیس ها سپرده شد. 

جواب سوال سوم: جنگ میوند به رهبری غازی محمد ايوب خان در محلی به نام میوند قندهار صورت 
-٩‏ معلومات اضافی برای معلم 

امیر محمد بعقوب خان و معاهده گندمک: 

معاهدة گندمک در ماه می سال ۱۸۷۹ بین امیر محمد یعقوب خان و کیوناری نمايندة انگلیس در محل به 
۱-بعد از امضای این قراداد دوستی و صلح دایمی بین هر دو کشور برقرار می گردد. 

۲بعد از امضای این قرارداد امیر افغانستان آن عده از اتباع خود را که در وقت جنگ با دولت انگلیس 
مکالمه مراوده و مکاتبه داشتند ذریعة فرمان رسمی مورد عفو قرار دهد. 

۳-امیر افغانستان مجبور است که بعد از این معاملات خود با کشور های دیگر بر اساس مذاکره با 
انگلستان به خواهش آنان انجام دهد. امیر افغانستان حق ندارد با کشور های دیگر روابط مستقیم برقرار 
۴به خاطر بهتر محکم شدن مناسبات بین دو کشور و به خاطر حفظ سرحدات افغانستان از تجاوز دیگران 
دولت انگلیس لازم می داند تا نمایندۀ دایمی خود را به افغانستان بفرستد. 
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۵به خاطر استقرار دوستی بین دو کشور و هم به خاطر خروج مطمین عساکر بریتانیا از خاک افغانستان 
ولایت سپالکوت. علاقه فوشنگ تا کوه کوژک, علاقه کرم تا سرحد جاجی و اطراف مشرقی و لندی کوتل 
به انگلیس ها واگذار گردد. واگذاری (کرم پشین» رسوی) به شکل دایمی و قطعی نخواهد بود» این مناطق 
ام اراک که ام یه و ان اه ق و ق 
بعد از وضع مصارف ضروری اداری به افغانستان داده خواهد شد و تنها اداره و حماية آن متعلق بریتانیا 


خواهد بود. 


۷-میر افغانستان از جانب خود و بقیه سرداران تعهد می نماید که با نماینده گان انگلیس و بقیه افرادی 
که به خاطر تجارت به افغانستان می آیند معامل شرافتمندانه نموده و در معاملات شخصی آنان مداخله 


dg‏ ریاف اف وه EE SEE ela e‏ گر مس ارس 
رتارف ا رااان ار ج ماه کرو 
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پلان رهنمای تدریس درس(بیست و یکم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 


۱ عناوین مطالب شرح مطالب 


۱- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزبابی 





نقش امیر عبدالرحمن در تحکیم قدرت مرکزی چگونه بود؟ 

از شاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان با معنی کلمةّ قدرت مرکزی. 

۲- آشنایی شاگردان با نقش امیرعبدالرحمن خان در تحکیم 
قدرت مرکزی. 

۳- بلند بردن مهارت شاگردان در ترسیم نقشه حدود قلمرو دوران 
امیرعبدالرحمن خان. 

۴- ارتقای ظرفیت ذهنیتی شاگردان در بارة جلوگیری فرار از 
مرکز. 

۱- روش توضیحی - با طرح سوال 

۲- روش مباحثه گروپی 

کتاب» تخته. تباشیر. چارت و نقشه 

کتبی و شفاهی. 

فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی با | زمان به 
شاگردان. طرح سوال جدید و ایجاد فضای سالم برای | دقیقه 
پیش برد درس 


ایجاد انگیزه: طرح چند سوال در رابطه ری چ وی 


و حکایه یک داستان تاریخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به 

مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 

- نوشتن عنوان جدید بالای تخته. - توجه شاگردان به درس و موضوع مورد بحث. 

- معلم به طرح سوالات بپردازد - شاگردان به فعالیت ها و مباحشات گروپی 

- معلم از طریق سوالات شاگردان را | بپردازد. 

ارزیابی می کند. - شاگردان به فعالیت ها و مباحثات گروپی ِ 

- معلم در اخیر یک بار دیگر درس را بپردازد. 2 

خلاصه و جمع بندی می کند. - یک تن از شاگردان فشردۀ درس را به سایر 
همصنفان ارائه نمایند. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب سوال اول؛ پیش از شکست نهایی انگلیس در اقفانستان» مکاتبات با سردار عبدالرحمن از سال 
۸ کی هه ایی ها ا ام قفا به رمه اند 

جواب سوال دوم: امیر عبدالرحمن خان برای تنظیم امور به انجام دو وظیفه مکلف بود: 

۱- ایجاد دولت 

۲-به وجود آوردن اصلاحات اداری 

جواب سوال سوم: فشار های داخلی و خارجی موجب گردید که امیرعبدالرحمن خان به امضای معاهدة 
تحمیلی دیورند گردن نهد. 

فقط دولت متمرکز یگانه. راه حل بررسی ادارة امور از نظر امیر عبدالرحمن خان بود. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

دو تجاوز به سرزمین ما آسیب وارد آورده بود. دولت فرو پاشيدء کابل اهمیت خود را از دست داده بود. 
اهل پيشه به مشکلات فراوان روبه روبرو بودند» تشکیل دولت و اصلاحات اداری دو شاخص عمدء دولت 
یر متا یه ام نوماه کا 

نقش امیر عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی برجسته بود. امیرعبدالرحمن به تقویت اردو به پول 
نیاز مبرم داشت » بنابر آن مالیات را به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم حصول کرده و آن را افزایش 
کک کلیه ارس شا فر دو کار کاو رکوہ اوھ ف کار ها اکل وخا کے ساد 
یی و کو ت اا تووم اکت ر عا م ا ا ساب ال 


معلمان محترم جهت دسترسی به منابع زیر مراجعه نمایند. 
افغانستان در مسیر تاریخ تألیف میرغلام محمد غبار. 


افغانستان در پنج قرن اخیر تالف میرمحمد صدیق فرهنگ. 
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پلان رهنمای تدریس درس(بیست و دوم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 
۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزبابی 


۶- فعالیت های تدریس و 





شرح مطالب 

در مورد سلطنت امیر حبیب الله خان چه می دانید؟ 

از شاگردان انتظار می رود تا در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

ای اران ند ماضیت قاد جکر امیر خسب اه خان 
۲-آگاه ساختن شاگردان به ریفورم و اصلاحات دوره امیر حبیب 
الله خان. 

ای دای نهپ د امهای ف ف عضو ام خیم الخاد 
زاین اند 

توضیحی مباحثة ای 


کتاب. چارت. تخته. تباشیر و مارکر. 


۱- تحریری و تقریری 


شاگردان 


ایجاد انگیزه: طرح چند سوال در رابطه به درس جدید 


و حکایه یک داستان تاریخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش 
مفاهیم و ارزیابی) 

- عنوان درس جدید را روی تخته نوشته | - شاگردان به توضیحات معلم گوش میدهند. 

می نماید. - شاگردان نکات مهم توضیحات معلم را یاداشت 
- معلم یک تعداد سوالات را در بارة | ميكنند. 

سلطنت امیر حبیب الله خان مطرح نماید. . - میان هم به مباحثة پردازند. 

- معلم فشردة مطالب نماینده گان را | - یک تن به نماینده گي از گروپ نتیجه مباحثه 


فعالیت های یادگیری شاگردان 








جمع بندی و ارزیابی می نماید. را برای دیگران ارائه میکند. 
۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- در تشکیلات ادارای دولتی سه نوع منشی وجود داشت. به نام های منشی دربار. خارجه و منشی داخله 
۲- ترقی دولت بدون توسعة علم ممکن نبوده و نمی باشد. 

۳- تولیدات چرمگری و پشمینه بافی در زمان امیر حبیب الله خان نیازمندی های قوای مسلح را مرفوع 


-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

امیر حبیب الله خان موقع زمام امور کشور را به دست گرفت که قوای نیرومند در اختیار داشت. آرامش و 
امنیث کامل در کشور برقرار بود. هر این زمان نظام دول اسامن گذاشته شد ء نامپرده در مرخ تخس 
پادشاهی به تقوا تظاهر می نمود و ترقی دولت را وابسته به توسعة علم ممکن می دانست . بنابر این به 
ایجاد و افتتاح مکاتب ملکی و نظامی منجمله ليسة حبیبثه و مکتب حربیه دست زد. که این کانون ها به 


مرکز تربیت روشنفکران تبدیل شده و در نتيجة جنبش مشروطه به وجود آمد. که از عقب مانی کشور 
شام یی که اباو ات ارف ای ای ا هش فا ارت 
به پدیده های نو ظهور در کشور که تازه وارد گردیده بود عطف توجه به عمل آمد از آن جمله تورید موتر 
بود که برای انتقال اموال نخست درافغانستان وارد شد که همزمان به آن گروپی از ماهران تخنیکی نیز به 
افغانستان داخل شدند و به آموزش دادن شاگردان اقدام کرده همزمان به آن در ساختن سرک هانیز 


به هدف مزید معلومات از معلمان محترم تقاضا می شود که به منابع زیر مراجعه بفرمایند. افغانستان در 


رن تخیر داف مير محمد صد فرهنگ ارب اتر اقا فان سعد لین جات 
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پلان رهنمای تدریس درس(بیست و سوم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 





عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اه‌_داف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 
۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 


۵- شیوة ارزیابی 








شرح مطالب 
مردم افغانستان چگونه استقلال خویش را از انگلیس ها به دست 
آوردند؟ 

از شاگردان انتظار می رود تا در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان به مفهوم آزادی و استقلال. 

۲- شاگردان می آموزند. که آزادی نتیجه پیروزی مردم کشور در 
راه طرد استعمار تلقی می گردد. 

۱- توضیحی ۲- مباحثة گروهی 

کتاب. مواد ممد درسی» وسایل تدریس. 

۱- تحریری ۲- تقربری 

فعالیت مقدماتی: سلام گفتن احوال پرسی با شاگردان. 
طرح سوّال جدید و ایجاد فضای سالم برای پیش برد 


درس در پیوند با درس گذشته. 


ایجاد انگیزه: طرح چند سوال در رابطه به درس جدید 


و حکایه یک داستان تاریخی. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش 
مفاهیم و ارزیابی) 

- معلم عنوان درس جدید را بالای تخته | - شاگردان به توضیحات معلم گوش میدهند. 
نوشته می کند. - شاگردان از توضیحات معلم یادداشت میگیرند. 
- طرح سوالات پیرامون درس. - شاگردان به دوگروپ نقسیم گردیده ميان هم 
- معلم گزارش نمایندة هر گروه را با دقت , مباحثة می نمایند. 

شنیده و ارزیابی می نماید. ۴ نتیجه مباحنةّ به وسیله نماینده گروپ ارائه 


فعالیت های یادگیری شاگردان 








می گردد. 
۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- استرداد استقلال افغانستان در ۱۹۱۹ میلادی به اثر حمایت و جانبازی مردم افغانستان حصول گردید. 
۲ اصلاحات امان الله طی دو مرحلة تحقق یافت (۱۹۲۴- ۱۹۱۹) میلادی ۱۹۲۸ - ۱۹۲۴ 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

حین قتل امیر حبیب الله خان. قوای مسلح. حلقات تحول طلب و همه مردم افغانستان از امان الله حمایت 
کردند. امان الله خان توفیق یافت اعلان سلطنت نماید و شعار های عدالت و اعلان آزادی را قوت های 
مسلح در جبهه های سه گانه به حالت آماده باش در آورد که به استقامت های جداگانه صالح محمد خان. 
نادر خان و سردار عبدالقدوس خان مشهور به اعتماد الدوله توظیف بودند. 

از نظر مالی و تخنیکی هر گاه منابع بشری و تسلیحات نظامی مورد مقایسه قرار داده شود. ناگفته پیداست 
که انگلیس ها دارای برتری های نظامی بودند. 

گرداننده گان سیاست استعماری انگلیس با توجه به احساسات مردم در امر استقلال و آزادی افغانستان را 


به رسمیث شتاشته: مورف تأییک و تصذیق قرار دادنته ریاست هبات اغزامی را در مشگرات غلی اجمد خان 


که در مقام وزارت داخله قرار داشت عهده دار بود » اصلاحات امان الله خان طی دو مرحله تحقق یافت. 
و کا فده و کیال نات باتفا ا وتات ی که ولا را ی دووف 
اا ا ا هة اس شاه کین 


معلمان محترم به منابع زیر می توانند مراجعه فرمایند. 

بحران نجات موّلف غلام محی الدين انیس. 

- افغانستان در سه دهۀ اول قرن بيست پوهاند جلال الدین صدبقی. 
5 افغانستان در مسیر تاریخ » موّلف مير غلام محمد غبار. 
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پلان رهنمای تدریس درس(بیست و چپارم) 
زمان تدریس: یک ساعت درسی 
عناوین مطالب شرح مطالب 


بود؟ 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. | اميد که شاگردان در پایان درس به اهداف زیر دست یابند: 


مهار تی. ذهنية ( -١‏ آشنایی شاگردان با تامین و گسترش روابط حکومت 
ارت شام اما ا اکا 

۲ ارتقای توانایی شاگردان به درک ماهیت مهاهدات دولت امانیه. 
کر شاگزهان اند کش تفای که امان الان درا ۱۲ 
۳- روش های تدریس ۱- توضیحی ۲- مباحثة گروبی 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس | کتاب تخته. تباشیر تصویر‌نقشه و چارت. 





۵- شیوة ارزیابی ۱- تحریری 
۲- تقربری 


۶- فعالیست های تسدریس و | انجام فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. 


زمان به 
آموزش در صنة ارائه سؤالات 9 اطمنان از دروس کذشته. ره 
دقبقه 
ایحاد انگیزه:طرح سوالات پیرامون درس جدید بیان 
۱ دقیقه 


یک داستان تاربخی 
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۷- فعالیت های تدریس معلم (آمسوزش , ۱ زمان به 
۱ فعالیت های بادگیری شاگردان ۱ 

مفاهیم و ارزبابی) دقبقه 

توضیحات ارائه می دارد. نمایند. ۳۵ 

معلم از طریق سوالات شاگردان را ارز یابی | - در گروپ ها منقسم شده به مباحثة | دقیقه 

- معلم بعد از استماع مباحثات به جمع بندی | - نماینده گروپ ها خلاصه مباحثه را 

پرداخته» آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. ارائه می دارد. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

اسان شاه مان ال ان کر هد مان مایت فة ایا اه مره رابت امست اناد و 
استقلال دعوت می نمود. 

۲- اعلیحضرت غازی شاه امان الله خان حین اقامت فرانسه با جانب فرانسویان موّفق به امضای موافقتنامة 
فرهنگی گردید. 

اک از طرف مق کیال آتاترک لب وای اراد ملل کے وه کا امان آله خان اعطا کدی 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

اعلیحضرت شاه امان الّه خان به ممالک جهان از جهتی به مسافرت دست زد که از پیشرفت های آن دول 
در رشته های گوناگون آگاهی یابد در سفر شان اهداف مختلفه بازتاب گسترده يافته بود. به گونة مثال 
فھی ات اه تاک ها مر یر کا یه را نف مات ام خا سا مارم شوه با که 
چنین می اندیشید که آزادی طی مساعی دوامدار حاصل می گردد. 

بازدید شان از کانون های فرهنگی تخنیکی وغیره زمینه هایی را ایجاد نمود که با استفاده از آن در راه 
تال رن عا کین زد ی ات مو رد و مق باه های اسلا سس تاش باه 
و افسوس که عوامل خارجی در همکاری با حلقات معین موانعی را در سر راه اصلاحات به وجود آورده جلو 
رشد و توسعة جامعه را گرفتند و شاه امان الله خان با همه برنامه های اصلاحی اش از صحنة سیاسی رانده 


شد و یک موج که از عقب گرایی بار دیگر بحران کشور را عمق بیشتر بخشید. 


از معلمان محترم انتظار می رود که به منظور مزید دانش های شان به منابع زیر مراجعه بفرمایند: 
تاریخ مختصر افغانستان مولف عبدالحی حبیبی 
تاریخ معاصر افغانستان مؤلف سید سعد الدین هاشم 


افغانستان گذرگاه جهان گشایان ترجمةٌ پوهاند محمد پوسف علمی و حبیب الرحمن هاشمی 
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پلان رهنمای تدریس درس(بیست و پنجم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 


عناوین مطالب 


۱- موضوع درس 


۲- اهداف آموزشی(دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزبابی 
۶- فعالیت های تدریس و 


آموزش در صنف 





شرح مطالب 

چگونه حبیب الله کلکانی به قدرت رسید؟ 

ازشاگردان انتظار می رود که در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آشنایی شاگردان به اصلاحات اجتماعی که منتج به قیام ها 
گردید. 

۲- آشنایی شاگردان را جع به چگونگی به قدرت رسیدن 
حبیب الله کلکانی. 

۳- معرفی خصوصیات این مرحله از تاریخ افعاستان که شامل 


اخلال امنیت و رکود در تجارت بود. 





۱- توضیحی 

۲- مباحثة گروپی 

کتاب: نخته. ما رکرء چارت 9 تصاویر 
۱- تحریری ۲- تقریری 


حصول اطمنان از حالت روانی و جسمانی شاگردان. | زمان به 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه با درس بیان یک | ۱۰ دقیقه 
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¥ فعالست های ندرد 5 زنل زما ن له 
730 ۳ ۰ | فعالیت های یادگیری شاگردان 

هیم و ارزیابی دقیقه 
معلم عنوان درس جدید را بالای تخته نوشته - شاگردان توضیح مطالب را شنیده 
میکند. یادداشت می دارند. 


- معلم توضیحات در رابطه به چگونگی زمامداری | - سپس باهم قطاران به مباحثه در 


زمامداری حبیب الله کلکانی ارائه می دارد. - نماینده گان هر گروپ مباحنه تهیه شدة | دقیقه 


- معلم سوالات شاگردان را جواب میدهد. شان را به صورت فشرده در صنف ارائه می 
- معلم مباحثات شاگردان را جمع بندی و ارزیابی | دارند. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

۱- مصوبات لویه جرگه در مخالفت به منافع عده روحانیون بود بناء نماینده گان در برابر اَن سکوت اختیار 
نمودند. 

۲- حبیب آل کلکانی در آغاز فعالیت های شان به تاراج اموال دست زدند. 


۹-دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

اکثر مرخان چگونگی زمامداری حبیب الله کلکانی( بجه سقاو) را در اصلاحات اجتماعی قبل از وقت 
شاه امان الله خان بعد از سفر قلمداد می نمایند. 

اه این کر کروی ھا ال کے عدو ار اقرف رصت طب سا یو کات و جا در 
مخالفت بودند دست به کار شده و موازی به آن فعالیت های پنهان و آشکار شبکه های جاسوسی نیز 
مرتبط به موضوع کارگر افتاده از چنین شرایط پیش آمده تعدادی از حلقات واپسگرا نیز به نفع خود شان 
سود برده. 

دوره کوتاه حاکمیت حبیب الله (بچه سقاو) باعث سقوط تجارت داخلی و خارجی گردیده» زراعت و پیشه 
وکا تیه مل مات شاه اد هاش مما موه اتو قرار رنت کی هق عمده مشتول دام 
با تعرض بودند. این وظیفه دفاع و تعرض هم بر شانه های نسل جوان قرار می گرفت که شغل اصلی شان 
زراعت. مالداری» باغداری. صنعت ویا پیشه وری بود. تمام مؤسسات قانونی و عام المنفعه از قبیل معارف» 
عة المع ارس د و فاو كات ا ا وخ کیت پک وق کر یات غا ج و 
اداره داخلی سقوط نمود. در چنین شرایطی عدۀ به حمایت حبیب الله کلکانی پرداختند و صحنه را به شاه 
امان الله تنگ و تنگ تر گردانیده او را اجباراً به واگذاری اقتدار سیاسی مجبور ساختند. 

معلمان محترم جهت معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه نمایند 

کاو ات غ مک ادون ایس 

افغانستان در قرن نوزدهم: مؤلف قاسم استیا 
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پلان رهنمای تدریس درس (بیست و ششم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 


اعناوین مطالب شرح مطالب ۳ أآٍ اعناوین مطالب شرح مطالب ۳ أآٍ 


۱- موضوع درس آیا می دانید محمد نادرشاه چگونه به سلطنت رسید؟ 
۲- اهداف آموزشی(دانشی. | امید است شاگردان در پایان درس به اهداف زیر دست یابند. 
مهارتی. ذهنیتی) اس اشنا کا تاه بت ماف ات محمه تادر غاد 

۲- آشنایی شاگردان به مفاد نظام های این دوره. 

کف وممازه شاگردان اقا شفیده فود ا رادت سال شاق 
۲ تیا NS‏ 

۳- روش های تدریس ۱- توضیحی ۲- مباحثة گروپی 

۴- مواد و لوازم ضروری تدریس | کتاب. تخته. تباشیر» چارت و نقشه 

۵- شیوة ارزیابی ۱- تحربری ۲- تقریری 

۶- فعالیت های تدربس و | انجام فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. 


وه در اة امان خاطر ار الت رواتی مان شا کزان 





تم بک داستان کارت 








ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس جدید و | ۱۰ نقیقه 
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۷- فعالیت های تدریس معلم(آموزش 
مفاهیم و ارزیابی) 

- معلم عنوان درس جدید را بالای تخته - شاگردان به توضیحات معلم گوش فرا میدهند. 
نوشته میکند. - شاگردان از توضیحات معلم یاداشت می گیرند. 
- معلم سوالات شگردان را جواب میدهد. .| - به بحث ميان خود بیردازند. 

- معلم مباحثات شاگردان را جمع بندی و | - یک تن از شاگردان نتیجه مباحثة را ارائه 


فعالیت های یادگیری شاگردان 








ارزیابی می نماید. میدارد. 

۸- جواب به سوالات متن درس: 

- محمد نادر شاه در استرداد استقلال کشور نقش مهم و ارزنده را ایفا نمود. 

- محمد نادر شاه به حمایت و پشتیبانی متنفذین ضرورت داشت. 

- محمد نادر شاه توسط عبدالخالق یکتن از شاگردان لیسه نجاب به قتل رسید. 


-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

معلمان عزیز به منظور مزید معلومات در شرح موارد زیر به این نکات توجه فرمایند 

محمد نادرشاه قبل از سلطنت در بریتانیه تحصیل کرده بود.محمد نادر خان فرزند محمد یوسف نواسه 
سردار محمد بحیی خان و کواسه سردار سلطان محمد خان طلایی بود» سلطان محمد برادر امیر دوست و 
فرزند سردار پاینده محمد خان بود. خانواده محمد نادر خان در جنگ دوم افغان و انگلیس بعد ازینکه امیر 
عبدالرحمن بر کابل مسلط شد به هند برتانوی پناهده شدند. این خانواده در زمان سلطنت امیر حبیب الله 
در اواخر سال ۱۹۰۱م به کابل عودت نمودند. 

امیر حبیب الله خان پدر و کاکای نادر خان "یوسف خان و آصف خان" را مصاحبین خود تعیین نمود که 
بعد این خانواده به مصاحبین یاد می شد. در سال ۱۹۰۸ م محمد نادر خان به رتبه جنرالی رسید و در 
آوان جوانی که اغتشاش منگل را در پکتیا خاموش کرده و نایب سالار اردو کشور تعیین گردید و در سال 
۴ ره سید مار ال گر 

در دورة امانی رهبری یکی از جبهات جنگ را در خصوص استرداد استقلال عهده دار بود. هر چند بعد از 
حاکمیت حبیب الله کلکانی مدعی تاج و تخت سلطنتی نبود. ولی با حمایت مردم و اردوی کشور قادر به 
کسب قدرت شد. 


معلمان محترم جهت معلومات بیشتر به اثر زیر مراجعه فرمایند. 





44۱6 








پلان رهنمای تدریس درس(بیست و هفتم) 


زمان تدریس: یک ساعت درسی 


۱ عناوین مطالب شرح مطالب 


oy‏ اا ھی دنه که نت غار شاه عیل مال ساطت که 
۲-اهصداف آموزشی(دانشی. از شاگردان انتظار می رود که در پایان تدریس به اهداف زیرء 
مهار تی. ذهنیتی) دست یابند؟ 

۱- آشتایی شاگردان به ماهیت سلطنت چهل سالة محمد ظاهرشاه 
اشا قاگردان از حمایے فتاه به ساضازن سمانة شای 
تجاری. بانکی و تعاونی. 

- آشنایی و ارتقای مهارت های شاگردان راجع به تحولات 
فرهنگی» عمرانی و اجتماعی دوران سلطنت محمد ظاهر شاه. 

۳- روش های تدریس ا 

۲- مباحثۀ گروپی 

۴- مواد و لوازم ضروری تدرپس | تخته. تباشیر تصویر. چارت و نقشه. 

۵- شیوة ارزیابی ۱- تحریری 

۲- تقریری 

۶- فعالیت ه‌ای تسدریس و | انجام فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی | زمان به 


هن در س اطمنان خاطر از حالت روانی و جسمانی شاگردان. دقیقه 


ایجاد انگیزه: طرح چند سوال در رابطه به درس جدید 


3 55 











۰5 22 




















۷- فعالیت های ندرد (آموزنٌ زمان به 
ی تدریس معلم (اموزش ای ا زمان 


مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 
- معلم عنوان درس جدید را بالای تخته | - شاگرد ملکفیت دارد. مباحث شرح شدۂ معلم را 


نوشته میکند. با دقت بشنود و موضوعات مهم آن را یادداشت 

- معلم موٌظف است که با طرح سوّال گونه | نماید. "7 

عنوان درس را به شاگردان شرح نماید. - شاگردان میان خویش مباحثة نمایند. 4 
دقبقه 


- معلم مطالب پیشکش شده را به وسیلۀ | - شاگردان نتیجه مباحثة را در صنف ارائه می 
نمایده گان گروپ ها با د قت تعقیب کرده | نمایند. 

آن را مورد ارزیابی قرار میدهد. 
۸- جواب به سوالات متن درس: 
۱- در سن نزده سالگی بعد از قتل پدر و حمایت اعضای خانواده به پادشاهی رسید. 
اصلاحات پرداخت. 
۳- به شاه محمود صدراعظم لقب پدر دمو کراسی اعطا گردیده بود. 
۴- اساس گذاران نهضت عدم انسلاک در پهلوی محمد داد صدراعظم. جمال عبدالناصر جواهر لعل نهرو 
و عبدالرحیم سکار نو بودند. 
-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 
محمد ظاهر شاه زمانی اعلان سلطئت نمود که خود در سن ۱۹ سالگی قرار داشت در آغاز سلطئت 








کاکایش به صفت صدراعظم ایفای وظیفه می نمود. محمد ظاهر شاه فرزند محمد نادر شاه بود که در سال 
۴ در دوازده سالگی زمانی که پدر او از طرف اعلیحضرت شاه امان الله در فرانسه به حیث وزير مختار 
مؤظف گردید با وی به فرانسه رفت. در آنجا فرانسوی و انگلیسی آموخت. زمانی که محمد نادر شاه در 
کابل به حیث پادشاه افغانستان به کار آغاز نمود. شهزاده محمد ظاهر شاه از فرانسه به کابل خواست تا در 
حضور وی در کشور تعلیم نماید تا به خوی و بوی وطن آشنا و بلد گردد. یک سال بعد ملکه حمیرا دختر 
ساخت که آن را بصورت عاجل خوانده و در سال آینده معاون وزارت حربیه گردید. عا بت و اون 
وزارت معارف تعیین گردید. 

محمدظاهر شاه شخص نهایت حوصله مند بوده و در کار احساس خستگی نمی کرد. بیانیه طولانی ايراد 
نمی فرمود و در مجالس کم حرف می زد و بسیار می شنید ولی در گفتگو بسیار باادب و تمام جوانب 
طرف مقابل را در نظر می گرفت. در زمان صدارت محمد هاشم خان تحکیم اداره و نظام گام های موژثر 
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با مطرح شدن سردار شاه محمود در پست صدارت فضای بهتر سیاسی در جامعه حاکم شده و یک رشته 
آزادی ها به وجود آمده. به مبارزات پارلمانی موقع مساعد گشت و انجمن های سیاسی و اتحادیه های 
محصلان عرض اندام نمود. ارگان های نشراتی به تنویر اذهان عامة کشور کوشیدند. 

و در پایان صدارت شاه محمود خان نوبت به محمد داؤد رسید نامبرده نیز دست به یک سلسله فعالیت ها 


جهت معلومات بشتر استادان محترم به منبع زیر مراجعه فرمایند. 
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پلان راهمای تدریس ( بیست و هشتم) 


زمان تدریس:(یک ساعت درس) 


۲- اهداف از شاگردان انتظار می رود در پایان درس به اهداف زیر دست یابند: 


آموزشی(دانشی.مهارت.ذهنیتی) | ۱- آگاه کردن شاگردان در مورد زبان ها معمول و مروج در چین 


۲- فهماندن شاگردان راجع به انقلاب سال ۱۹۴۹ میلادی 
۲- ارائه معلومات راجع به دين در چين 
یلته پردن اناب شاگرد حت استقاده ار تقشه 
۵- تحلیل حوادث سال های ۱۹۴۷-۱۹۴۹ در چین 
۶- ایجاد ذهنیت و تفکر راجع به تسهیلات در اجرای مراسم و 
شعایر دینی 

۳- روش های تدریس ارائه معلومات و توضیحات توسط معلم در رابطه چین. براه انداختن 
کنفرانس صنفی 

۴- مواد و لوازم ضروری تدریس | استفاده از تخته. تباشیر.‌مارکرنقشه و قلم 
انجام فعالیت مقدماتیسلام گفتن و احوال پرسی. | زمار 
ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس 
استفاده از نقشه هاء گفتن یک داستان جالب 


تاریخی 
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۷- فعالیت های تدرس معلم | فعالیت های بادگیری شاگردان 
(آموزش مفاهیم و ارزیابی) 


- نوشتن عنوان درس بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضع مورد بحث جلب 
- توضیح معلم راجع به درس گردد. 
- سوالات پیرامون درس - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی بین شاگردان 
- توضیح درس و یا مبحث مربوط توسط | - یک تن ازشاگردان به نماینده گی گروپ خلاصه 
معلم. تحلیل و جمع بندی نهایی گردد. | مباحث را ارائه می کند. 
- جهت معلومات مزید شاگردان از جریان درس 
یادداشت های معین اخذ نمایند. 





۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب سوّال اول: نفوس چین مطابق احصاییه سال ۲۰۰۶ میلادی یک میلیارد و سه صد میلیون نفر است 
که اھ یک کان کال کے دهد 

جواب سوال دوم: زبان چینی بر خلاف دیگر زبان ها دارای حروف الفبا نمی باشد. بلکه نماینده معنی ها 
است و به لهجه های مختلف تکلم صورت می گیرد. 

جواب سؤال سوم: زبان رسمی چین ماندارین می باشد. 

جواب سوال چهارم: ادبان معمول و مروج در چین بودیسم.تائوتیسم و کنفوسیسم می باشد. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم(معلومات و فعالیت های اضافی) 

شین شوت اس که تاو سا کیت که از هتقو ماه ان با لها مساق موم 
کشور بزرگ دنیا است که از شرق با کوریای شمالی. شمال با مغولستان. شمال شرقی با روسیه. شمال 
غربی با قزاقستان » قرغزستان و تاجیکستان» غرب با افغانستان. پاکستان. هند. جنوب بالائوس و ویتنام 
مرز مشترک دارد. همسایه های دیگر این کشور کوربا جنوبی. جاپان » مالیزیا و اندونیزیا می باشد. 

به صورت عموم زبان های مروج در چین از چهار خانواده عمده منشاً می گیرد: ۱- زبان چینی ترکی ۲- 
زبان ترکی مغولی ۳- زبان هند و اروپایی ۴- زبان جنوب شرقی هند و چین. 

اختراع کاغذ به وسیله مخترع چین به رسم((زایی لون)) در زمان امپراتور ((گوان او)» سال ۲۲۰- ۲۲۵ 
میلادی صورت گرفته که یکی از خدمات بزرگ برای بشریت به حساب می رود و شرایط مناسب را جهت 
رشد امور فرهنگی بخصوص در بخش ادبیات هنر و تاریخ نویسی مهیا ساخت. 

یکی از عوامل موفقیت مالؤ در انقلاب ۱۹۴۹ میلادی در چین یکجا شدن وی با شورشیان و سربازانی 
نانچانک به فرماندهی((جوده)) بوده است. یکجا شدن این دو رهبر از هم پاشیده‌گی نیروهای کمونیست 
جلو گیری نمود و اولین پایگاه حزب کمونیست برای استقرار((ارتش سرخ چین )) در ((چنگ کانگ شن)) 
جهت معلومات مزید به کتاب((چین )) اتر زهرا طاهری امین مراجعه شود. 
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پلان رهنمایی تدریس ( بیست و نیم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


عناوین مطالب 

۱- موضوع درس 

۲- اهداف آموزشی (دانشی. 
مهارت. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدرپس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدریس و آموزش 


در صنف 





شرح مطالب 

تاریخ معاصر پاکستان 

از شاگردان انتظار می رود در پایان درس به اهداف زیر دست 
پابند. 

۱-آگاه ساختن شاگردان در مورد آزادی و استقلال پاکستان 

۲- آشنایی شاگردان با شخصیت های ملی و مبارز که در آزادی 
هند و پاکستان نقش مهم ایفا نمودند. 

۳- معرفت شاگردان با آزادی و استقلال بنگله دیش و جدایی آن 
از پاکستان 

۴- فهماندن شاگردان راجع به روز استقلال پاکستان 

۵- بلند بردن توانایی شاگردان به خاطر استفاده از نقشه ها 

۶- تحلیل حوادث سال های حکمروایی انگلیس ها بر شبه قاره 
هند 

۷- ایجاد ذهنیت و تفکر راجع به جنبش عدم خشونت. 

ارایه معلومات و توضیحات توسط معلم در رابطه پاکستان» براه 
انداختن کنفرانس صنفی 

اییتفاده از تشه قباشیره مار که تقد ورف 

سوالات کتبی و شفاهی 

انجام فعالیت مقدماتیسلام گفتن و احوال پرسی. | زمسان بسه 
اطمنان خاطر از وضعیت جسمانی و روانی | دقیقه 
شاگردان ۰ دقیقه 


ایجاد انگیزه: طرح سوالات پیرامون درس» گفتن 
یک داستان تاریخی. 
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۷- فعالیت های تدربس معلم (آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان 

مفاهیم و ارزیابی) 

- نوشتن عنوان درس جدید بالای تخته . - توجه شاگردان به معلم و موضع مورد بحث 

- توضیح معلم راجع به درس - بحث و گفتگوی گروهی و جمعی بین شاگردان 

- سژالات پیرامون درس - یکی ازشاگردان به نماینده گی گروپ خلاصه 

- توضیح درس و يا مبحث مربوط توسط | مباحثه را ارائه نماید 

معلم» تحلیل و جمع بندی نهایی گردد. - جهت معلومات مزید شاگردان از جربان درس 
یادداشت های معین اخذ نمایند. 

۸- جواب سوالات متن درس 

جواب سوال اول؛ پاکستان در ۱۴ اگست سال ۱۹۴۷ میلادی استقلال خویش را از بریتانیا بدست آورد. 


جواب سؤال دوم : پاکستان متشکل از چهار ایالت به ترتیب زیر می باشد. 
۱- پنجاب ۲- پشتونخوا ۳- بلوچستان ۴- سند. 


جواب سوّال سوم: رقابت ها و تنش های فرقه یی و زبانی عامل عمده جدایی بنگله دیش از پاکستان گردید. 
9- دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

پاکستان کشور جوان است که بعداز تقسیم شبه قاره هند وبه دو کشور جداگانه هند و پاکستان استقلال 
سیاسی خویش را کسب نمود. 

البته قبل از استقلال پاکستان. انگلیس ها بیشتر از دو قرن در این سرزمین بواسطه((کمینی هند شرقی)) 
حکومت راندند که در جریان تسلط بر شبه قاره به مقاومت های شدیدی هندوان. مسلمانان و سایر ملیت 
ها و اقوام ساکن مواجه بودند. این مقاومت ها در مقابل استعمار و تسلط بیگانگان در دهه های نخست قرن 
بیستم شدید تر گردید. 

شخصیت های ملی و مبارز چون مهاتما گاندی. محمد علی جناح و خان عبدالغفار خان نقش بس مهم و 
ارزنده را در بیداری و تشکل مردم و مبارزه علیه استعمار و استبداد ایفا نمودند. محمد علی جناح شخصیت 


نود که بر علاهه طرد استیداف به آزاه‌ی و جدایی پا کستان از هتد مانتد سار رهبران تکیت پیشتر داشت: 


یکی از بنیان گذاران جنبش عدم خشونت خان عبدالغفار خان بوده» که جنبش عدم خشونت آن را به 
درجه رشد و کمال رسانید مردم را به مبارزه صلح آمیز علیه تجاون ظلم و استبداد دعوت کرده و تا آخرین 
لحظات زنده گی چون دز فولادین استوار و پایدار ایستاده گی نمود. 

از اولین روز های استقلال پاکستان اختلافات و تنش های متعدد میان پاکستان شرقی و غربی به ملاحظه 
رسید پیشرفت ناچیز در پاکستان کرت اختلاف زبانی در جناح غربی وقوع جنگ های شدید و تلفات 
بز رگ انسانی بالاخره منتج به جدایی پاکستان شرقی و ایجاد کشوری بنام بنگله دیش در سال ۱۹۷۳ 
میلادی گردید. همکاران محترم جهت معلومات بیشتر به کتاب تاریخ و سرزمین پاکستان منتشره دفتر 
منبع دومی تاریخ جوامع اسلامی - قرن ۱۹- ۲۰ 

اتتشارات آستان قدس رضوی 
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پلان راهنمای تدریس درس (سی وم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) ۵ دقبقه 





عناوین مطالب 
۱- موضوع درس 
۲-اه_داف آموزشی(دانشی. 


مهار تی» ذهنیتی). 


۳- روش های تدریس 


۴- سامان و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در صنف. 





شرح مطالب 


تاریخ معاصر ایران 

از شاگردان انتظار می رود در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

۱- آگاه ساختن شاگردان در مورد چگونگی به قدرت رسیدن 
دودمان پهلوی. 

کتز نف تهلاات م دو بیش ف 
eS EEE r O‏ تارف 

۴- تحلیل حوادث و واقعات جنگ جهانی دوم و اثرات آن بالای 
ایران 

۵- ایجاد ذهنیت و تفکر مثبت در ميان شاگردان راجع به 
اقلا اسلا کے ارات 

توضیحات معلم در رابطه ایران» سمینار صنفی» ایجاد مباحثه و 
ا 


طرح و ارائه سوّالات تحریری وتقریری 
انجام فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال | زمان به 
پرسی»و اطمنان خاطر از وضعیت روانی و جسمانی | دقیقه 
شاگردان 

ایجاد انگیزه: طرح سوالات در رابطه به درس 


گفتن یک داستان جالب تاریخی 
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۷- فعالیت های تدریس معلم | فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به 
(آموزش مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 

- نوشتن عنوان جدید بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث ۵ دقیقه 
- توضیح معلم راجع به درس - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی بین شاگردان 
- سوالات پیرامون درس - یکی از شاگردان به نمایندگی گروپ خلاصه 
خر گنای اطامق معلات میاه | اند تماد 

- ارائه فشرده درس و جمع بندی آن. | - جهت معلومات مزید شاگردان از جربان درس 
یادداشت های معین اخذ نمایند. 








۸- پاسخ به سؤالات متن درس 
پاسخ سوال اول: رضاشاه پهلوی توسط کودتا قدرت ۳ از احمد شاه قاجار بدست آورد. 
پاسخ سوال دوم: اقدامات مهم سلطنت رضا شاه عبارت اند از ایجاد نخستین فرستنده تلویزیونی» تأسیس 
بانک مرکزی, اعمار سد های بزرگ, ایجاد لوله گاز بین شوروی و ایران» تأسیس نیروگاه هسته ای و حق 
انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا 
پاسخ سوّال سوم: وابستگی نظام به غرب» عدم رضایت مردم. روشن فکران و روحانیون از حکومت پهلوی 
باعث سقوط آن گردید. 
-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 
در جریان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ با وجود اعلان بی طرفی از سوی ایران به علت نگرانی 
متفقین از نزدیکی رضا شاه به آلمان هاء قوای اتحاد شوروی از شمال و نیرو های انگلیس از جنوب به 
شهر های اصلی ایران از جمله تهران به اشغال نیرو های متفقین در آمد. اهداف مهم متفقین از این 
عملیات عبارت بود از: 
۵ اطمینان از عدم استفاده نیرو های آلمانی ها از خاک ایران برای حمله به مرز های جنوبی اتحاد 
شوروی. 
۵ اطمینان ازامنیت جریان نفت جنوب ایران که مصرف بخش اعظم نیروی دریایی بریتانیا را تأمین می 
کرد. 
۵ اطمینان از عدم استفاده آلمان از نفت ایران. 
طریق خلیج فارس و بحیره کسپین به علت اهمیت استراتیژیک ایران در جنگ جهانی دوم متفقین 
۰ " "۷ ۰ 
به ایران لقب یل پیروزی داده بودند. 


خی مزا ی رچ کی ای وان ار ف وا ج مار تخیر 
نصر اله صالح مراجعه گردد. 
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پلان راهنمای تدریس درس(سی ویکم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


(- موضوع درس تاریخ معاصر ازبکستان 

۳۲- اهداف از شاگردان انتظار می رود در پایان درس به اهداف زیر دست 
آموزشی(دانشی.مهارت.ذهنیتی) | اند 

۱- آشنا کردن شاگردان به موقعیت و تاریخ مختصر ازبکستان 

۲- دادن آگاهی به شاگردان در مورد زبان های معمول و مروج 
در ازبکستان 

۳- معرفت شاگردان با ایالت های مهم ازبکستان 

۴- استفاده کردن از نقشه 

۵- ایجاد ذهنیت در مورد سلسله ها و يا خاندان های مهم که در 
ازبکستان حکومت کردند. 

۳- روش های تدریس توضیحات معلم در رابطه ازیکستان» سیمینار و کنفرانس صنفی, 


ایجاد مباحثه 9 مشاجره 





۴- مواد و لوازم ضروری تدریس | استفاده از تخته. تباشیر مارکر قلم و نقشه 


۵- شیوة ارزیابی طرح سوالات کتبی و شفاهی 


۶- فعالیت های تدربس و | فعالیت مقدماتی: سلام گفتن و احوال پرسی. گرفتن | زمان ۶ 





حاضری. اطمینان خاطر از دروس گذشته. آماده کردن | قیقه 
وسایل تدریس 


ایجاد انگیزه : طرح سوالات در رابطه به درس و موضوع ۴ 


مورد بحث » گفتن داستان جالب تاریخی. دقبقه 
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۷- فعالیت های تدربس معلم (آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان 


مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 





نوشتن عنوان درس بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضع مورد بحث | ۳۵ 

- توضیح معلم راجع به درس - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی بین | دقیقه 
- سوالات پیرامون درس شاگردان 

- توضیح درس و یا مبحث مربوط توسط | - یکی ازشاگردان به نماینده گی گروپ 
معلم تحلیل و جمبندی نهایی گردد. خلاصه مباحثه را ارائه نمایند 

- جهت معلومات مزید شاگردان از جریان 
درس یادداشت های معین اخذ نمایند. 





۸- حواب به سوالات متن درس: 

جواب ۱: ترک تبار ها از اوایل قرن ششم میلادی در آسیای میانه اسکان اختیار نمودند. 

جواب ۲: ازبکستان فعلی دارای ۱۲ ایا لت و یک جمهوری خودمختار می باشد. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

سر زمین فعلی ازبکستان که از دوران پیش از تاریخ (( قبل از تاریخ)) مسکونی بوده و تمدن های 
گوناگونی رادر خود رشد و انکشاف داده است اسکندر مقدونی در سال ۲۲۹ قبل از میلاد به این سر 


زمین تاخته است و پس از ویران نمودن شهر های زیاد از جمله سمرقند. ازبکستان فعلی را جز از کشور 
یونان باختری گردانید. 

سرم زمین به خط عربی آشنا و به دین اسلام مشرف ساختند. اسماعیل سامانی در سال ۷۷۳ میلادی با 
تسلط خود بر ماورا النهر و خورازم سلطه ی سامانیان بخارا را اساس گذاشت. 

هم چنان در اواخر قرن دهم میلادی قبایل سلجوقی به تدریج در ماوراء النهر استقرار یافتند و موفق 
شدند تا اوایل قرن داوزدهم میلادی قسمت زیاد خاک ازبکستان کنونی را به تصرف خویش در آوردند. 
در سده سیزدهم میلادی مغول ها با هجوم به این منطقه. بخش بزرگ از آسیای مرکزی را تصرف کردند 
و در زمان حکمروایی تیمور شهر سمر قند حیثیت پایتخت امپراتوری را داشت. 

ازبک ها نام خود را از یک زمامدار به اسم ازبک خان ۱۳۴۲- ۱۳۷۲ میلادی که به دین اسلام مشرف 
شده بود اقتباس کرده اند. ازبک ها از اساس و بنیاد با تجمع قبایل ترک به وجود آمدند» رهبری آنان 
بدست امرای مغول بود. چنان که ابوالخیر خان یکی از اخلاف شیبان و جوان ترین فرزند جوجی. پایه 
قدرت ازبک ها را در آسیای مرکزی بنا نهاد. 

جهت معلومات بیشتر به کتاب ازبکستان منتشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران 
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پلان راهنمای تدریس درس (سی و دوم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


0 عناوین مطالب شرح مطالب ۱ 


۱- موضوع درس 
۲- اهداف آموزشی (دانشی. 


مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزیابی 
۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در 5 





تاریخ معاصر تاجیکستان 
از شاگردان انتظار می رود در پایان دری به اهداف زیر دست یابند: 
۱- آشنا کردن شاگردان با فشردة تاریخ تاجیکستان 

۲- فهماندن شاگردان در مورد سلسه و خاندان های که 
درتاجیکستان حکمروایی داشتند. 

۳- معرفت شاگردان با روز استقلال تاجکستان. 

ل رادت و ام مال هام امال ۱۹۹۲ اک 
۵- استفاده از نقشه. 

ارایه توضیحات توسط معلم در رابطه به موضوع. براه انداختن 
کنفرانس صنفی 

تاه از تیه تساک ته و قك 

طرح و ارایه سوالات تحریری و تقریری 

فعالیت مقدماتی: سلام گشتن و اخوال پزسی گرفتن 
حاضری. احوال پرسی» بدست آوردن معلومات از دروس 
گذشته» آماده کردن وسایل تدریس. 


اا ات اسشفاده ا هه رج مات قر راه 


درس جدید گفتن داستان جالب تاریخی 








«(® ‹‹> 























۷- فعالیت های تدریس معلم (آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان زمسان 


مفاهیم و ارزیابی) به‌دقیقه 
- نوشتن عنوان جدید بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث. 
- توضیح معلم راجع به درس - بحث و گفتگ وی گروبی و جمعی بین | ۲۵ 
- سوالات پیرامون درس شاگردان دقبقه 
- توضیح درس و یا مبحث مربوط توسط | - یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ خلاصه 
معلم» تحلیل و جمع بندی گردد. مباحثه را در صنف ارائه نمایند. 

- جهت معلومات مزید شاگردان از جریان درس 
یادداشت های معین اخذ نمایند. 








۸- جواب به سؤالات متن درس: 

جواب سوال اول: اگر به نقشه نگاه شود تاجیکستان در شمال کشور ما موقعیت داشته و با کشور های چین؛ 
قرغیزستان و ازبکستان مرز مشترک دارد. 

جواب سوال دوم: بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق, تاجیکستان استقلال سیاسی خویش را کسب نمود. 
جواب سوال سوم: سلسله مشهور چون غزنویان. سلجوقیان. خوارزمشاهیان» مغولان» تیموریان و ازبکان در 
تاجیکستان حکمروایی نمودند. 

-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

در زمان خلافت عباسیان در نتیجه رشد اقتصاد. تجارت و هم تشکل مردم. انکشاف شهرها تأمین امنیت 
راهها در بعضی از ولایات خراسان مانند: خجند. بخارا» سمرقند. مرو نیشاپور و بلخ بوجود آمد. همچنان 
حرکات و تحریکات ضد عباسی به وجود آمده دولت ها و سلسله های مستقل اسلامی ایجاد گردید. یکی از 
اه امان کی اف کسیر اريخ اش کیان افست سم اة ها تامان مروف ماه 
بن نصر سامانی و اسماعیل بن احمد سامانی را می توان نام برد. 

در عهد سامانیان پیشرفت های زیاد در عرصه های تجارت. صنعت و زراعت صورت گرفته است. استخراج 


معادن چون طلاء مس» نقره و سرب حفر کانال و کاربز ها در زرافشان و فرغانه وبند ها در پشتاخ و سلسله 
کوه نور اعطا اعمار گردیده بود. در زراعت از شیوه های للم و آبی استفاده می شد. هم چنان در آن دوره 
در صنعت ظروف سفالیء فلزی وصنایع دستی پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته بود. 
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پلان راهنمایت تدریس درس (سی و سوم) 


زمان تدریس: (یک ساعت درسی) 


عناوین مطالب 

۱- موضوع درس 

۲- اهداف آموزشی (دانشی. 
مهار تی. ذهنیتی) 


۳- روش های تدریس 


۴- مواد و لوازم ضروری تدریس 
۵- شیوة ارزبابی 
۶- فعالیت های تدربس و آموزش 


در 





شرح مطالب 

تاریخ معاصر ترکمنستان 

از شاگردان انتظار می رود در پایان درس به اهداف زیر دست 
یابند: 

-١‏ آشتا ساختن شاگردان با موقعیت تر کمنستان 

۲- دادن آگاهی به شاگردان در مورد زبان های معمول و مروج در 
ترک ۰ تان 

۴- بلند بردن ظرفیت شاگردان جهت استفاده از نقشه 

۵- ایجاد ذهنیت و تفکر در شاگردان راجع به حوادث سال های 
۱م در ترکمنستان 

ایحاد مباحثه 9 مشاجره 

تخته» تباشیر مار کر» نقشه و قلم 

طرح و ارائه سوالات تحریری و تقریری 

فعالیت مقدماتی: زمان به 
سلام گفتن و احوال پرسی. گرفتن حاضری, اطمینان | دقیقه 
خاطر از دروس گذشته. آماده کردن وسایل درس 1۰ 





ایجاد انگیزه:طرح سوالات در رابطه به درس و موضوع 
مورد بحث. 

استفاده از نقشه ها 

گفتن یک داستان جالب. 
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۷- فعالیت های تدریس معلم (آموزش | فعالیت های یادگیری شاگردان زمان به- 


مفاهیم و ارزیابی) دقیقه 


نوشتن عنوان درس بالای تخته - توجه شاگردان به معلم و موضوع مورد بحث 
- توضیح معلم راجع به درس - بحث و گفتگوی گروپی و جمعی بین | ۳۵ دقیقه 
- سوالات پیرامون درس شاگردان 

- توضیح درس و با مبحث مربوط توسط | - یکی از شاگردان به نماینده گی گروپ 
له لل وج دد اه ادرا ور ضیف ارات تابن 

- جهت معلومات مزید شاگردان از جربان 
درس یاد داشت های معین اخذ نمایند. 








۸- جواب به سوالات متن درس: 

جواب ۱: ترکمنستان در همسایگی کشور ما در قاره آسیا موقعیت دارد. 

جواب ۲: در سال ۱۹۹۱ میلادی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سایق استقلال سیاسی خویش را کسب 
نمود. 

جوا کش اھ تسه کال سای هام هی را اسان سل مد بیان ود 
-٩‏ دانستنی ها برای معلم (معلومات و فعالیت های اضافی) 

در مورد ريشه نژاد ترکمن تیوری ها مختلف وجود دارد ولی باستان شناسان عقیده دارند که حد اقل از 
عصر حجر یا دوره نوسنگی درین سر زمین انسان ها سکونت داشتند و یکی از مراکز مالداری وکشاورزی 
جهان بوده است. در گذشته ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی را در جاده بزرگ 
ابریشم ایفا کرده و طی قرون متمادی باعث اتصال شرق به غرب گردیده و سهم مهم را در صلح و تفاهم 
میان ملل جهان فراهم کرده است. در قرن پنجم میلادی این سر زمین در اثر هجوم هون ها و یفتلی ها و 
فب یی اسای ها کوت ساط ایقام در امه انم یی وی قرام رک قار در مه بود که در 
قرن هفتم میلادی به تصرف اعراب آمده است. مروء یکی از شهر های ترکمنستان بوده که در طول تاریخ 
ارزش خاص خود را دارا بود. مرو, پایتخت حکام عرب خراسان به شمار می رفت و حملات ایشان به ماوراء 
النهر ازین مرکز هدایت داده می شد. قبایل ترک در قرن دهم میلادی با مهاجرت به سمت غرب و تصرف 
ترکمنستان در این مطنقه اسکان گزیدند. بنابر شرایط جغرافیایی ترکمنستان پراکنده گی جمعیت در 
سطح کشور یکسان نیست بخش وسیع این سر زمین را کوه های مرتفع و بیابان ها تشکیل میدهد. 

در سال های استقرار نظام سوسیالستی در ترکمنستان تعداد زیادی از ترکمن ها دست به مهاجرت زدند. 
قانون اساسی تر کمنستان در سال ۱۹۹۲ با داشتن هفت فصل و یکصد و شانزده ماده به تصویب رسید. 


جوت لوا تور به کاب تسان مش کف لاف سای ن الا وارك ا ج یراق 
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